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Prenumerata: 

„ Rocznie rs. 9, półrocznie rs, 4 

op. 50, kwartalnie rs. 2 kop. 25, 
miesięcznie kop. 75. X 

Za odnoszenie do domu dopła- 

„a się miesięcznie kop. 5. 
' Na prowincji i w Cesar- 
stwie: koszta przesyłki poczto- 
wej podane są w nagłówku nu- 
meru porannego. 

Za granicą (z przesyłką je- 
„dnorazową) miesięcznie rs. 1 k 50. 
y Oddzielna przedpłata na jedno 
tylko wydanie Kurjera pizyjmo- 
iwang być nie może. 

Numer pojedynczy wieczorny 
(op. 5; poranny w dni powsze- 


Ogłoszenia i prenum 
dnie k. 8, w niedziele i święta k. 5. i 


Epoka cała żegna się już z nami; jeden z o- 
statnich trzech czy czterech jej przedstawicieli 
wezoraj, o godzinie 6-ej wieczorem, zasnął 
ap sprawiedliwych, 

180 


j p. Antoni Edward urodził się w roku 
t-ym. 

Liczył więc ośmdziesiąt lat życia, Wiek to 
poważny, a jednak pośród falangi tego młode- 
Po, rzutkiego, genjalnego nawet po części kół- 

a inteligencji, które w początkach bieżącego 
wieku przeważnie wpływało na odrodzenie się 
naszej literatury, Odyniec był bogdaj czy nie 
najmłodszym. 

Jakże te czasy daleko już są od nas! 

Od dziecinnych prawie lat Odyniec, związa- 
ny stosunkami przyjaźni z Mickiewiczem, po- 
został przez cale życie entuzjastycznym ezeicie- 
lem pamięci mistrza naszej poezji. Był to kult 
prawdziwy, w rodzaju tych, jakie adepci no- 
wych wyznań poświęcają swoim prorokom. 
A głównie w ostatnich latach swojego życia 
zmarły starał się tym stosunkom z Mickiewiczem, 
które stanowiły najwybitniejszą chwilę jego 
zawodu, z których cześć i chwałę ciągnął, wy- 
stawić pomnik piśmienniczy ku czci nieśmier- 
telnego wieszcza. : 1a 

'0 zaparcie się siebie, to poświęcenie się 
całkowite holdom oddanym najznakomitszemu 
czasów naszych poecie, było tembardziej go- 
dne uznania, że Odyniec sam przez się stano- 
wił postać bardzo wybitną w naszej literatu- 
rze, że ustępując może pierwszorzędnym jej 


— Jutrzejsze nieszpory w kościele św. Ducha (po- 
paulińskim) rozpoczynają odpust odłożony z dnia 
ŚP m, pt yw 

— Podobnież odbędą się uroczyste nieszpor 
kościołach: PE 

szpitala Dzieciątka Jezus; 

św. Trójey i z 

św. Antoniego (po-reformackimy, 

— Pamiątkę nadania Imienia Jezus (z hebraj- 
skiego Zbawiciel) narodzonewn Chrystusowi całe 
chrześcijaństwo obchodzi w oktawę Bożego Naro» 

zenia (w nowy rok), ku szczególniejszemu jednak 
hezęzeniu tego imienia kościół naznaczył tę uroczy- 
Btość na niedzielę 2-gą po święcie Trzech królów. 

— Jutro w kościele św. Anny (po bernardyńskim) 
odbędzie się e godzinie 9-ej zrana wotywa arcy- 
bractwa czej Serca N. Marji Panny na intencję 
RawWrócenia grzeszników. 


Przegląd polityczny. 


Że też t pae Saaai ; AR 
; 0 na każdej niwie życia publicznego ina 
czej zachowują si Catang a inaczej „młodzi“! 
.ontrast wieczysty... Senat francuski zgromadził 
się d. 18-go m. na sesję tegoroczną i zaraz po 


prezesa swojego w osobie p. Leroyer odro- 
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eratę przyjmuje kantor Kurjera Warszawskiego codziennie od godziny 8-ej rano do 8-ej 


czył się do d. 29-go b. m. I 
Ferry upraszał o zachowanie tejże samej taktyki 
(równobrzmiącej w tym razie z pojęciem „taktu*) 
nie mogła przenieść pa sobie, aby bogdaj o jedno 
posiedzenie nie przedłużyć swoich obrad i nie wy- 


SEEDS 


Piątek. 


ROK SZEŚĆDZIESIĄTY PIĄTY. 


| gwiazdom w sile oryginalnej twórczości, w pó. 
niejszej epoce przoduje on iunym i zasługuje 
niewątpliwie na zajęcie bardzo zaszczytnego 
miejsca w dziejach poezji narodowej. 

Pod wrażeniem pierwszej chwili piszemy tu 
tylko luźne wspomnienie, Inne pióro podejmie 
się skreślić poważnie zasługi, jakie 4. p. Ed- 
ward złożył dla naszego piśmiennictwa, Nas 
głównie człowiek zajmuje. 

Otóż jako taki Odyniec zasługuje na szczere 
uznanie. 

Zmarły poeta mógłby niewątpliwie dla wie- 
lu za wzór posłużyć, Z ust jego nikt nigdy si 
nie usłyszał wyroku potępienia, Nie użala 
na nie i na nikogo. W najtrudniejszych przej- 
ściach okazywał pogodę dncha i wyrozumia- 
łość na błędy innych, która jest najpiękniej- 
szym przymiotem, wysokich a dojrzałych umy- 
siów. Czcił starych, którzy usunęli: się, ko- 
chał mtodszych, którzy żyją. Nie zaprzeczał 
ruchowi ciągle postępującemu naprzód, ale 
szedł z nim póki sił starczyło, wymija jąc tylko 
miejsca niebezpieczne, zkąd przepaść groziła. 

Bo z tych licznych prae, które zmarły po- 
zostawia w spuściznie ziomkom, bo z długiego 
tego życia, poświęconego poczeiwym trudom i 
i miłości tego eo piękne i dobre, nikt nie 
mógłby odnaleźć ani jednej kartki ani jedne- 
go wyrazu, które mogłyby źle lub rozkładowo 
wplynąć na w kern aa słuchaczy, Wszys- 
tko to pozostało czyste i czyste przekaże się 
potomności. 


Izba francuska, którą p. 


, 


mierzyć strzały w twierdzę gabinetu. Zgromadzo- 
no się naumyślnie po to w środę, aby przed odrocze- 
niem dać pole bonapartyście, panu Raulowi Duvalowi, 
do wniesienia interpelacji o powody usunięcia sięmi- 
nistra wojny, jen.Campenona. Wiadomo, że jen. Cam- 
penon jest najza gorzulszym zwolennikiem pogrobo- 
wym polityki Gambetty; wiadomo, że w eałym dzi- 
siejszym gabinecie pana Ferry najnienawistniej- 
szym dla bonapartystów był właśni» usunięty świe- 
żo minister wojny. Mimo tego p, Duval ujmuje się 
za nim i z udanym niepokojem, niemal oburzeniem 
pyta rząd: co się stało? Dlaczego pozbyliście się 
dzielnego jenerała? k 
Odpowiedź p. Ferry potwierdziła powszechne do- 
miemania, Ponieważ rząd w duchu nchwał izby 
ostanowił rozwinąć akcję energiczniejszą w Azji 
fschodniej i zająć cały Tonkin (nietylko zaś deltę 
Czerwonej rzeki), przeto jen. Campenon, jako nie- 
zgadzający się na ten program, ustąpił, Tzba przy- 
jęła oświadczenie prezesa gabinetu do wiadomości i 
—finite la comedia! P. Duval dopomógł panu Fer- 
ry do odniesienia jeszcze jednego zwycięstwa parla- 


KURIER WARSZAWSKI 


Wychodzi i rozsyła się dwa razy dziennie na Warszawę i na prowincję. W niedziele i święta 
uroczyste wychodzi tylko rano, w poniedziałki i dni poświąteczne tylko wieczorem. 


wieczorem, w niedziele i święta od godz. 10-ej rano do 1-ej w południe. 


ANTONI EDWARD ODYNIEC. 


Dnia 4 (16) stycznia loó3 r. 


Ogłoszenia: 
„ Reklamy: za jeden wiersz 
garmontowy albo jego miejsce 
pierwszy raz 25 kop., każdy na- 
stępny raz 20 kop. | S 
Nekrologja; za jeden wiersz 
15 kop. a : 
Zwyczajne ogłoszenia: za je- 
den wiersz petitowy albo jego 
miejsce pierwszy raz 10 kop., ka- 
żdy następny raz 7 kop. 
ałe ogłoszenia: za jeden wy- 
raz pierwszy raz 2 kop., każdy 
następny raz 11/, kop. 
Ogłoszenia do Kurjera War- 
szawskiego przyjmuje także Biuro 
ogłoszeń Rajchmana i Frendlera 
ulica Senatorska 18. 


me 


Uczucie zawiści było mu obce, Pojawianie 
się młodych talentów było dla niego pożąda- 
nem. Lubowął się w nich, kochał je, podnosił 
jak mógł, radą, poparciem, pochwałą. Na tem 
polu okazywał się on szezególniej przyjacie- 
lem kobiet piszących. Należał do tego tak 
szczupłego dziś zastępu wielbicieli płci pię- 
knej, którzy dawniejszą wykwintną grzeczność 
połączyli z rozumnem uznaniem, jakie się ko- 
bietom, zwłaszcza u nas, należy. Od najmłod- 
szych lat życia Odyniec trzymał się tego kie- 
runku, który za zasadę sobie obrał i któremu 
wiernym pozostał do śmierci. 

Powtarzamy, niech wystąpi ten, który w 
czemkolwiek miałby się skarżyć na zmarłego. 
Wielu względem niego zawiniło może, ale 
któż ośmieli się wyrzec, iż doznał krzywdy ja- 
kiej od Odyńca. A tych, których materjalnie 
i moralnie wspomagał, liczba jest niemała. 

»mierć jest wielkim niwelatorem. Od niej 
zwykle zaczyna się prawdziwa bezstronność 
w sądach. Ta bezstronność pójdzie niewątpli- 
wie na korzyść zmarłemu. Postać jego podnie 
sie się i oświetli. Wierny Bogu i ideałom, któ- 
re sobie za młodu utworzył, pozostał takim, 
aż do chwiliskonu. Może ta chwila chociaż pa- 
mięci jego wynagrodzi tysiączne zawody, ja- 
kich w życiu doznał. A w nadziei tej zwłoki jego 
niech w spokoju spoczywają, Odwieczna spra- 
wiedliwość jest niewzruszoną. 


W. Szymanowski. 


mentarnego, Po tym epizodzie izba deputowanych 
odroczyła się do d. 27.g0 b. m. —co mogła bez szko- 
dy dla sprawy publicznej uczynić odrazu. 

Pol, Corr. zamieszcża następujący ważny artykuł 
o stosunkach Anglji i Rosji w Azji środkowej: 

„Cherchez le Po'onais!* — powiedział książe Bis- 
mark w sobotę w parlamencie, skarżąc się na pso- 
ty Rogozińskiego. W duchu tego przyswojonego 
hasła umieszcza ściśle urzędowy i do politycznych 
rozpraw niepowołany Reichsanzeiger chryję prze- 
ciwko czasopismu krakowskiemu Przegląd powszech - 
ny. Organ ten „jezuiecki” ma, wedle księcia Bis- 
marka, wyłącznie na celu podkopywanie porządku 
państwowego wszędzie, gdzie tylko ludność polskim 
przemawia językiem.  Staatsanzeiger ostrzega „je- 
zuitów krakowskich”, że popieranie marzeń polskich 
w żaden sposó nie może wyjść na korzyść sprawie 
katolickiego kościoła. Niech o tem pamięta pismo, 
dla którego „jedynym panem jest Kościół!” Czyż 
do wygłoszenia tych kilku spowszechniałych komu- 
nałów nie wystarczyła juź nawet Norddeutsche Allge- 
meine Ztg.? 

„Ubolewać można nad faktem, że prasa rosyjska 
w kwestjach zagranicznych nie jest wyrazem ani 
kół decydujących, ani też panującej opinji publicz- 
nej. Zamiast sprawy wzmiankowane omawiać z 
wyższego punktu widzenia, zgodnie z dążeniami 


narodowemi, stają się dzienniki rosyjskie przewa- 
żnie tłumacząmi dowolnych kombinaeyj rozmaitych 
koteryj. Należy na fakt ten ponownie zwrócić ba- 
czność, ażeby zapobiedz wprowadzeniu w hłąd zagra- 
nicy pod względem dążności Rosji i ażeby sparaliżo- 
wać odkrycia poważnych zresztą pism rosyjskich, 
które mogą obudzić podejrzenie przeciw polityce Ro- 
sji i skampromitować pokój. 

Do owych objawów prasy rosyjskiej, które odzy- 
weją się z mylnemi i niebezpiecznemi twierdzeniami, 
a których tendencja nie może być na równej linji | 
stawioną z życzeniami narodu rosyjskiego, należą 
także ogłoszone w ostatnich czasach artykuły w 
kwestji Azji centralnej w Rusi p. Aksakowa, 2 któ- 
rą to donkiszoterję przypisują jenerałowi Sobole- 
wowi. Jenerał byłby w każdym razie lepiej uczynił, 
starając się rozwinąć swe zdolności podczas swego 
urzędowania na stanowisku ministra wojny w Buł- 
garji. Tymczasem potrafił on jedynie skompromito- 
wać wpływ rosyjski na półwyspie bałkańskim. 
Obecnie talent jego odznacza się tylko tem, że nie- 
pokoi umysły, gdyż forma, której jenerał używa, by- 
łaby możliwą jedynie w przededniu wojny. Jene- 
rał Sobolew woła w natchnionych swych artyku- | 
łach, że anglików w Azji środkowej atakować nale. | 
ży zbrojnie, ażeby im nakazać większe względy dla 
Rosji; że należy uśmierzyć opozycję, stworzoną Ro- 
sji przez anglików na wschodzie i postarać się 0 od- 


wet za to, że anglicy przeszkadzają Rosji w opano- 
waniu Bosforu. Szczegółowe i ogólne te twierdze- 
nia są niedorzecznościami, każdy bowiem przyzna, 
że w okresie zupełnego pokoju, kiedy wszyscy pra- 
gna go we własnym interesie, górnolotne owe fraze- 
sa noszą charakter niebezpiecznej prowokacji. 

Jakkolwiek objawy podobne nie mogą wpłynąć 
na ogólny rozwój wypadków, to sieją jednak ziarna 
wzajemnej nieufności i wzbudzają wzajemne roz- 
drażnienię, których skutki dają się uczuć następnię 
przy pierwszem lepszem przesileniu politycznem, 
W organie zresztą takim, jak p. Aksakowa, który 
ma wzięcie w sferach wysokich, nic dziwnego, że 
artykuły podobne do wazmiankowanych jenerała So- 
bolewa obudzają sensącję. Nie można też pominąć 
milczeniem okoliczności, że pomiędzy jenerałami, 
szczególniej w Azji, są wielce gorliwi, którym nigdy 
nie przychodzi na myśł, że mogą kraj uwikłać w 
ciężkie zatargi, byleby tylko zdołali przytem zrobić 
karjerę. Ci właśnie z tonu artykułów Sobolewa 
mogliby nabrać otuchy do kroków zuchwałych a 
kompromitujących Rosję, nad któremiby potem przy- 
szło glęboko ubolewać, 

W związku z powyższemi kwestjami należy skon- 
statować, że już p. Komarow, jenerał-gubernator 
prowincyj zakaspijskich, zajął wobec angielskich 
członków komisji dla uregulowania granie Afgani- 
stanu zbyt szorstką postawę; okazał im lekceważe- 
nie, mogące do rokowań zobopólnych wnieść żywioł 
wzajemnej niechęci, która z pewnością nie wyda 
pożądanych owoców, 

Być może, iż ze strony angielskiej było brakiem 
taktu dodawać komisji znaczną eskortę wojskową, 
ale być także może, iż środek ten przedsięwzięto ra- 
czej dla uchowania powagi i uroku angielskiego wo- 
bee Indyj, niż z nieprzyjaznych pobudek względem | 


ANGIELKI. 


(„Les files de John Bail” par Max O'Rell.) 


Ta ak 

Pięknym jest także /eński personel teatralny. 
Aktorki, śpiewaczki, baletnice, nawet figurantki an- 
gielskie słyng z wdzięków. Dyrektorzy teatrów, 
znajdując rzadko talent, starają się, aby przynaj- 
mniej powierzchowność artystek była ujmującą. 
_ Kobiety z półświata zajmują w Londynie bardzo 
podrzędne stanowisko, wprost przeciwne zajmowa- 
nemu przez nie w Paryżu. Zaden anglik nie śmiał- 
by pokazać się v podobną damą w teatrze lub w po- 
wozie w Hyde-Parku. Francuzi nazywają to hypo- 
kryzją, lecz dzięki tej hypokryzji właśnie kobieta 
uczciwa nie potrzebuje ustępować publicznie miejsca 
innej, która w poczuciu poniżenia swego sama się 
kryje, Kobieta ncze'wa panuje samowładnie w kół- 
ku rodzinnem. Rzadko baidze postępowanie sy- 
na staje się powodem skandalu dla kobiet strzegą- 
cych ogniska domowego, któremu przynoszą za- 
Szczyt, madących prawo wymagać, aby szanowano 
ieh drażliwość. Ke i 

Zepsucie między kopietami niższych warstw społe- 
cznych jest przerażające i stanowi jedną z najczar- 
niejszych kart historji owej Anglji, moralizującej 
wszystkich i w świętem oburzeniu na wszystko wo- | 
łającej „shoking”. ; 

a wykształcenie angielek, autor szkiców niniej- | 

szych zapatruje się. ze stanowiska francuza, przy- 
zWyczajonego do ni ezbyt obszernych wiadomości va- | 


sk 617% 


RON. «4 


Rosji. Właśnie uprzejmość ze strony funkejonarju- 
szów rosyjskich i: egla była odjać znaczenie tej de- 
monstracji argielskiej, Wsteczny rzut oka na wy- 
padki w Azji środkowej przekonywa zresztą, że 
wojska angielskie zostałyby stopniowo odwo/ane, 
gdyby Rosja była odwołała jen. Czernajewa. 
Artykuly jen, Sobolewa o odwecie za Bosfor mia- 
łyby tylko w takim jazie znaczenie, gdyby Rosja w 
istocie miala jakieś zamiary względem Bosforu, Je- 
żeli zresztą mniemają autorowie awanturniczych ar- 


tykułów, że przerażą niemi Anglję, to mylą się bar- | 


dzo. Nawet w tak trudnem położeniu, jak Anglji, 
nie pozwoliliby anglicy, ażeby ich żywotne interesa 
w Indjach doznały uszezerbku, choćby mieli się u- 
ciee do środków najskrajniejszych. Rosja zaś nie 
znajduje się obecnie w takiem położeniu, ażeby na 


| 


siona f sztucznie podtrzymywana. Zwyżka ta, choć: 
by kilkunastu kcp. ne puezie, która w ciągu drugie- 
go półroczą gospodarskiego zawsze się ujawnia, przy 
znacznym obrocie zhoża jest dla kupców wystareza- 
jaca. Lepiej poinformowani moglibyśmy i my z niej 
korzystać, gdyby komitet giełdowo-zbożowy chciał 
być mniej mistycznym j więcej dawał dowodówswej 
działalności. W każdym razie zwyżki znacznej spo: 
dziewać się nie możemy, budżety więc nasze i nadal 
do obecnych cen stosować należy, 

Wreszcie nie idzie nam już tylko o rok bieżący. 
Opłakane skutki obecnych niskich cen zboża są aż 
nadto latwe do przewidzenia, a na razie niepodobna 
złemu zaradzić. Wypada nam już teraz trzeźwa 
spojrzeć w przyszłość niebardzo daleką, Czy nad- 
chodzący rok gospodarski będzie nam przyjaźniej- 


oślep rzucać się w zawikłania, propagowane przez | szy, czy pozwoli jeżeli już nie pokryć niedobory u- 


rosyjskich publieystów i jenerałów. 
Ta gorąca obrona interesów angielskich w Azji, 


| 


biegającego, to przynajmniej zadośćuczynić zobo» 
wiązaniom bieżącym, czy nie przyśpieszy dla wielu 


zamieszczona w pólurzędowym organie austrjackim, | fatalnego upadku? 


ma niezaprzeczoną doniosłość sui generis. 
Br. Z, 


Caveant agricolae! 


Przebiegając sprawozdania z handlu zbożowego 
z ostatnich kilku tygodni, spotykamy się ciągle ze 
stereotypowem niemal wyrażeniem: „pszenica, żyto 
spokojnie”. Tę niepokojącą dla kieszeni naszych 
spokojność odczuwamy w niskich, minimalnych ce- 
nach, notowanych za pud pszenicy wyborowej po rs. 
1 kop. 11, za pud żyta 85 kop. na naszych rynkach; 
na zagranicznych zaś rs. 1 kop, 13 za pud pszenicy, 
a 98 kop. za pud żyta. Czy to jest stan przejściowy, 
wywołany sztucznie podtrzymywaną batssą giełdo- 
wo-zbożowych potentatów, czy też naturalny wynik 
nadmiernej produkcji, która poprostu nie może jaż 
znależć zbytu; oto pytanie, które ponownie się na- 
rzuca i woła o rozwiązanie. 

Gdyby cała trudność położenia tkwiła w rozjaśnie- 
niu tych dwóch naglących kwestyj, zadanie nasze 
byłoby łatwe. Przyczyna wytwarza skutki, brzmia- 
łaby nasza odpowiedż. Obniżenie cen zboża jest na- 
turalnem następstwem arprodukcji. Spekulanci 
na baisse w latach uro. ustają się zazwyczaj pa- 
nami handlu zbożoweg . Skorzystali oni i obeenie 
z okoliezności i doprowadzili ceny pszenicy prawie 
poniżej kosztów produkcji. Zakupy, jakie do tej po- 
ry poczynić zdołali, wystarczają na chwilowe potrze- 
by, a choć pszenica w ogólnem spotrzebowaniu prę- 
dko znika, zapasy jej jednak są, jak to poniżej zoba- 
czymy, tak olbrzymie, że tym razem gra spekulan- 
tów bodaj czy im wyjdzie na korzyść, Wreszcie nie 
o nich nam tu chodzi, choć mają i oni swoje wyra- 
chowanie. 

Zamożniejsi gospodarze europejscy, wielcy produ- 
cenci zamorscy, mogą wstrzymać się do czasu ze 
sprzedażą, wyczekując przyjaźniejszych okoliczno- 
ści. Na nich to spekulanci opierają swoje nadzieje. 
Dobrze powiadomieni o stanie popytu i podaży na 
rynkach zbożowych, potrafią upatrzyć zawsze stoso- 
wną porę do puszczenia w obieg swego towarn, i 
wówczas powstaje chwila zwyżki sztucznie podnie- 


Nie zamierzamy bynajmniej na tem miejscu kru- 
szyć kopji w obronie wykształcenia kobiet, sądzimy 
bowiem, że są to kwestje u nas przebrzmiałe, i że 
chyba nasi mężczyźni pozbyli się już tej tradycyj- 
nej odrazy do kobiety wykształconej, 

Podrzędne stanowisko, jakie ]rzypada w udziale 
angielee po zamążpójściu, najbardziej się uwydatnia 
po świerci męża, Wdowa pozostaje zupełnie na ła- 
seę dzieci, syn najstarszy jest spadkobiercą i głową 
rodziny. Majątek żony należy do męża, a przed nie- 
dawnym ezasem dopiero parlament nchwalił bil, za- 
pewriający prawo własności kobiecie zamężnej. 
Kupiec czy przemysłowiec nie wtajemnieza nigdy 
żony w swcje interesa; nie ma też wypadku, aby an- 
gielka po śmierci męża stanęła na czele firmy i pro- 
wadziła dalej interes. 

Kobieta w Anglji nie jest nigdy powiernicą i do- 
radezynią męża swego, lecz tylko zarządzającą go- 
sjodarstwem. Każda matka zaczyna też jaknaj- 
wcześniej wdrażać córki w domowe rządy, Wplyw 
matek i sióstr na synów i braci jest żaden. John 
Bull pozbawiony jest teź wszelkich subtelności cha» 
rakteru i obejścia, brak mu po większej części 
czucia pi;kna w życiu powszedniem, uwielbia nade- 
wszystko zdrowy rozsądek i praktyczność i nader 


Niewesoło, niestety, zapowiada nam się i ten rok 


| przyszły. Czy bedzie urodzajny i obfity, o tem natu- 


ralnie dziś orzec trudno; w naszym klimacie wiosna. 
gra najgłównicjszą role i wywierastanowczy wpływ 
na nadzieje rolników. Mało skłonni do pesymizmu, 


, chcemy przypuścić, że plony roku przyszłego wyró- 
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wnają obfitością bieżącemu. Będziemy więc mieli 
zboże, przypuśćmy nawet dużo zboża na sprzedaż. 
Ale w jakich warunkach wobec tego, co się już teraz 
koło nas i za morzami zapowiada?... 

Cia od zboża i to stosunkowo wysokie we Francji 
już postanowione; w Niemczech prekonizowane przez 
wielkicgo „meklera”, otrzymają niewątpliwie san- 
kcję parlamentu, Wobec tej nowej dla naszego han: 
dlu zbożowego niespodzianki, jakąż na razie znaj- 
dziemy kompensatę, nawet przy pomocy i najlepszych 
chęciach sfer rządzących? Nie róbmy sobie, przy: 
najmniej co do nieodległej przyszłości, żadnych pod 
tym względem ilnzyj i z odwagą spojrzyjmy jeszcze 
w ten dopelniający, o smętnych barwach, obraz obe. 
enego stanu sujerprodukcji, na którą składają sią 
przeważnie zaatlantyckie kraje. Zdajmy sobie przy: 
najmniej sprawę z tego, co nam grozi niebawem. 

W jednem z fachowych amerykańskich pism, wy- 
chodzacem w Chicago pod tytułem Farmers review, 
znajdujemy pouczające cyfry. 

Zestawienie ilości wyprodukowanego w r. 1884-m 
zboża na eksport we wszystkich krajach obydwóch 
półkuli z ilością zapotrzebowań głównego kupca na 
zboże, to jest Europy, pozwoli nam wysnuć niektó 
re odpowiednie wnioski. 

Podług zazwyczaj bardzo ścisłych wyrachowań 
ministerjum rolnictwa w Londynie, kraje Europy 
potrzebują w roku bieżącym gospodarczym dla po- 
krycia niedoborów 260 miljonów buszli pszenicy, a 
spodziewać się mogą ze swojej produkcji zale wie! 
80 miljonów buszli. Na tę cyfrę składają się Rosja, 
Polska, Austrja, Węgry a w części i Włochy. De- 
ficyt zatem 180 miljonów buszli pokryć winny za-. 
morskie prowincje. A wige Lac, roo boje m Sta- 
ny Zjednoczone Ameryki, następnie Indje, rzeczpo- 
spolita Argentyńska, Anustralja i Nowa Zelandja i 
kilka jeszcze innych pomniejszych prowineyj zasila- 
jących Europę swem zbożem. 


trafnie przezywa go p. Max O'Rell „Jego Solidno- 
ścią John Bull'em”, 

Gościnność stanowi główny przymiot anglików, a 
rozwiniętą jest szezególniej na prowincji w fermach, 
Mieszkańcy małych miast, dalecy od wszelkiej ko- 
teryjności, robią wrażenie jednej dużej rodziny, 
Kluby, stowarzyszenia, improwizowane tańce, wio- 
czory muzykalne, pikniki, zebrania religijne i filan ` 
tropijne są ciągle na porządku dziennym, U farme- 
ra na wsi dom jest zawsze pełen gości, a żona jego 
przyjmuje z niemniejszą godnością i hojnością od ża. 
ny lorda. 

John Bali, kouserwatysta, z niewzruszoną flegma 
wysłucha złorzeczeń przeciw Gladstone'owi lub 
Chamberłain'owi; John Bull, liberał, potakiwać be- 
dzie zarzutom robionym Salisbury'emu, Staffordowi 
Northcote lub Randolphowi Churchilfowi, lecz biada 
temu, kto wobec jednego czy drugiego najniewin< 
niejszym żartem ośmieli się dotknąć królowej. Kró- 
lowa jest istotą nietykalną, w stosunku do niej 
milkną wszelkie polityczne zawiści; na dźwięk 
hymnu varodowego „God save the Queen”, zaintonoe 
wanego bądź w teatrze bądź na koncercie, odkry- 
wają się wszystkie głowy, poważnieją wszystkie 
twarze, dokoła zalega uroczyste skupienie ducha i 
pełne szacunku milczenie. A jednak to ogólne po« 
szanowanie królowej jest nietyle hołdem oddanym 
monarchini, ile uznaniem dla dworu, w którym kro- 
nika skandaliczna na próżno szukałaby strawy; hoł- 
dem składanym ukochanej królowej, która tak do- 
brze pojmuje obowiązki władczyni konstytucyjnej 
że najlepiej poinformowani członkowie tak partiji. 
konserwatywnej jaki liberalnej zapewniają, iż nie 
wiedzą, ku której stronie serce jej się kak A >. 


m 


zo rzówyżka produkcji nad miejscowe potrzeby, po- 
ająca do wywozu z krajów wymienionych €O 
ha samej pszenicy tak się przedstawia: Indje w TO- 
hy gospodarczym 1884-ym wy wieść mogą 50 miljo- 
nów buszli, rzeczpospolita Argentyńska 13 miljo- 
nów, Australja i Nowo-Zelandja 8 miljonów. Gdy 
odamy do tego 5 miljonów, które inne, mniej znacz- 
ne prowincje dostarczyć mogą, to będziemy mieli 76 
miljonów buszli pszenicy, niezależnie od tego co dać 
mogą Stany Zjednoczone. Urodzaj na pszenicę w 
Ameryce był niezwykle obfity. Oceniają go w tym 
roku na 500 miljonów buszli. Jeśli przyjmiemy na 
potrzeby miejscowe, konsumcję, odsiew itd, po 6 bu- 
szli na głowę, to 56 miljonów mieszkańców Stanów 
Zjednoczonych spotrzebuje 336 miljonów buszli. 
Pozostanie więc na eksport z samych Stanów Zje- 
dnoczonych 164 miljonów buszli pszeniey, Zebrawszy 
powyższe dane widzimy, że od potrzeb Europy, któ- 
re wyraziliśmy w cyfrze 260 miljonów buszli samej 
pszenicy, gdy odejmiemy cyfrę nadprodukcji za- 
atlantyckie prowincyj, 240 milj. buszli i 80 milj. 
wyprodukowanych na naszej pólkuli, pozostanie nam 
zapasu na rok przyszły 60 miljonów buszli, które 
ciężko zaważyć mogą na szali handlu zbożowego 
przyszłej gospodarczej kampanji. 

Wprawdzie z Ameryki, tego głównego regulatora 
cen na rynkach europejskich, dochodzą już głuche 
wieści o niezadawalniającym stanie posiewów jo- 
siennych; wprawdzie uparte wrześniowe posuchy 
nie dozwoliły i u nas w Europie należycie roli do- 
prawić i oziminy przed zimą nie były tak obiecują- 
ce, zawsze jednak te 60 miljonów zapasów, to pra- 
wie Y, potrzeb rocznych europejskich prowincyj; to 
wypełnienie zapotrzebowań jednego, choćby pierw- 
szego kwartalu, a w rezultacie utrzymanie się 201%- 
ki w epoce najbardziej dla rolnika krytycznej. 

akaż więc na to, a raczej przeciw temu rada? 
Wyznaję w pokorze dncha, radykalnego, natych- 
miastowego zaradczego środka nie widzę. Pocóż 
więc cała ta gadanina? Po co? Znalazłaby się może 
odpowiedź w nas samych, w naszej zepobiegliwości 
i oszczędności, ale o tem tyle juź mówiono i pisano, 
że jak na teraz możemy tylko raz jeszcze ostrzedz 
wraz z Cyceronem: „Caveant!” 

Z. del Campo. 
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= Stosownie do brzmienia nowej ustawy uniwer- 
syteckiej, po raz pierwszy w x. b. zostanie zastoso- 
wany nowy podział roku akademickiego na seme- 
stry. Pierwsze półrocze ! ©'yć się będzie od 20-go 
sierpnia do 20-go grudnia st. st., drugie od 15-go 
stycznia do 30-go maja st. st. Tym sposobem wy- 


klady w nadchodzącem półroczu rozpocząć się winny - 


15-go stycznia st. st., czyli o tydzień niej niż lat 
poprzednich. 


= Przy końcu b. m., jak donosi Now. wr., rada 
państwa rozpatrywać będzie projekt przepisów o do- 


Ten brak wszelkich aspiracyj politycznych kró- 
lowej, dzierżącej berlo jednego z najpotęźniejszych 
mocarstw, zaznaczyliśmy już zdając w swoim czasie 
na tem miejscu sprawę z pamiętników królowej 
Wiktorji, Nikt w całej Anglji nie usłyszy nigdy 
drastycznej anegdotki, wymierzonej pozd której- 
zolwiek kobiecie, należącej do tego tak czystego i su- 
owego pod względem obyczajów dworu, że królo- 
wa nie pozwala nawet przedstawić sobie kobiety 
ozłączonej z mężem, chociażby była margrabiną 
czy księżną. Stawiając przed oczyma judu obraz 
wzorowego życia familijnego, biorąc udział w rado- 
ściach i cierpieniach najbiedniejszych swych podda- 
nych, łącząc węzłami miłości tron z chatą, królowa 
Wiktorja wzbudziła w swym narodzie uczucie gra- 
niczące z uwielbieniem. hitab A 
Córki królowej są artystkami, Wystawiały obra- 
zy swoje na wystawie londyńskiej i robią illustra- 
cje do dzienników. Znaczną część czasu spędzają, 
zwiedzając wystawy i pracownie malarzy. Wycho- 
wanie odebrały takie, jakie przezorna matka z klasy 
mieszczańskiej daje swoim córkom. Nie jest to dla 
nikogo tajemnicą, że w domku szwajcarskim w Os- 
borne młode królewny uczyły się szycia i gospodar- 
stwa, ; 5 
W r. 1866-ym ksieżniezka Alicja, poślubiona księ- 
ciu Ludwikowi heskiemu, który w r. 1877-ym wstą- 
p na tron wielko-książęcy hesko-darmszta dzki, pisa- 
a do matki swej, królowej najpotężniejszego cesar- 
stwa na Świecie, następujące wyrazy: „Wykończy- 
łam właśnie dla mych córeczek letnie suknie; zrobi- 
łam ich siedm. Nie wyhaftowałam ich tylko: skra- 
jałam je, sfastrygowałam i uszyłam. Zrobiłam także 
spódniczki flanelowe dla baby, którego się spodzie- 
wamy, Sama prowadzę rachunki domowe, jestem też 
bardzo zajęta. Mała nasza rodzina powiększa się 
szybko i przez kilka lat z rzędu będziemy musieli 
żyć bardzo oszczędnie,” 


(Dokończenie nastąpi.) 


„Krasnopolski 1-g0 oddziału, Beketow 16:go, a 18-ym 


o mor 
stawach dla armji, opracowany przez komisją pod | 
kierownictwem sekr, st. Fiłosofowa, Przepisy, regu- | 
lując tę gałęż gospodarstwa wojskowego, starają się 


zarazem położyć tamę częstym w tej sferze naduży- 
ciom. > 


= O d dnia 10-go b. m. obowiazuje taryfa wyją- 
tkowa pa przewóz zboża, owoców strączkowych, na- 
sion oleistych, mąki, kaszy itd. w związku austrja- 
cko-węgier:ko-rosy jskim zestącyj kolei moskiewsko- 
brzeskiej, rjażsko-wjaziemskiej, rjażsko-morszań* 
skiej, morszańsko-syzrańskiej, orenburskiej, mo- 
skiewsko-rjazańskiej, rjasańsko-kozłowskiej, tam- 
bowsko-kozłowskiej i tambowskc-saratowskiej, oraz 
ze stacyj Praga-Warszawa kolei terespolskiej do 
Austrji i Czech. 


Pw 


= W dniu 17-ym b. m. odbędzie się egzamin z jẹ- 
zyka rosyjskiego kandydatów do posad na kolei. 
Egzamin odbędzie się w lokalu zarządu komunika- 
cyj, w obecności wycelegewerej ad hoe komisji. 


= Za kwartał trzeci ruku przeszłego kolej nad- | 
wiślańska wnosi do kasy miejskiej, tytułem rogatko- | 


wego pobranego cd pasażerów i towarów, sumę rs. 
5,820 kop. 20%,. SE 


= Z powodu otwarcia w dniu 13-ym b. m. czte- 
rech nowych sądów pokoju w Warszawie zaszły na- 
stępujące zmiany: Łoganow, dotychczasowy sędzia 
pokoju 13-go oddziału, objął 1-szy oddział; Krasno- 
polski przeszedł do 19-go oddziału, a Bekerow, se- 
dzia 16-g0 oddziału, objął £0-ty oddział. Do chwili 
zamianowania nowych sędziów pokoju, Łoganow 
będzie zawiadywał również sądem 13-g0 oddziału; 


oddziałem Jegorow, sędzia 3-go oddziału. 


= Składka na drzewo, zbierana za pośrednictwem 
Towarzystwa dobroczynności w roku 1883/4-ym, 
przyniosła 4,375 rs. 42 kop. 
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= Dorożkarz nr 438, za nieostrożną jazdę, został 


pozbawiony raz na zawsze prawą zajmowania się 
swoim procederem. 


= Ciagnienie pierwszej klasy 144 ej lóterji kla- 
sycznej Królestwa Polskiego odbywać się będzie w 
imię losowań Banku Polskiego w dniach 6-ym i Tym 
utego. 3 


= Sesja roczna zgromadzenia szklarzy odbędzie | 
się w dniu 22-im stycznia r. b., o godzinie 5:ej po po- 
łudniu, w lokalu starszego zgromadzenia p. Antonie- 
go Bystrzanowskiego, w domu nr 15, na Krakow- 
skiem-Przedmieściu, 2 


= Sesja zgromadzenia rymarzy odbędzie się w d. 
24-ym stycznia r. b., o godzinie 4-ej popołudniu, wlo- 
kalu starzego zgromadzenia. p. Blumberga, na Kra- 
kowskiem Przedniieściu nr 58, 


== W dbiu 26-ym b. m., o godzinie 5-ej po połu- 
dniu, w mieszkaniu starszego odbędzie się sesja 
zgromadzenia siodlarzy. 


= Z teatru i muzyki. | 

* Repertuar opery zapowiada na przyszły tydzień 
we wtorek „Giocondę”, we czwartek , Carmen”, w 
sobotę „Giocondę” i w niedzielę „Jawnutę, do któ- 
rej dodanym zostanie pierwszy raz balet „Don Ki- 
szot”. 

Inne dni przyszłego tygodnia zajmą występy Me- 
duijęwskiej: w poniedziałek „Odeta? (ab. dr 2), 
we środę „Marja Stuart” (ab. A, nr 3), w piątek 
„Marja Stuart” (ab. B, nr 3). 

* Dziś Modrzejewska odegra „Marję Gauthier”. 

Ab. lit. B, nr 2. - 

* Donosiliśmy już o zamiarze urządzenia przez 
pana K. Danysza lekcyj śpiewu chóralnego. 

Lekcje te rozpoczynają się dnia jutrzejszego, o 
godzinie 7-ej wieczorem, w składzie fortepianów p. 
Gebethnera na Krakowskiem-Przedmieściu. 


= Mapa poglądowa Królestwa Polskiego. 

Za kilka dni mapa poglądowa Królestwa Polskie- 
go, opracowana przez pavią Jadwigę Woycieką, od- 
daną będzie na prasę litograficzną, 

Kamienie są już gotowe, 

Sześciu pracowników pod kierunkiem p. Gró- 
szewskiego wykończa już ostatni, poczem rozpo- 
cznie się druk tej cennej pracy, 

W połowie kwietnia, a najdalej z początkiem ma- 
ja, mapa rozesłaną hędzie abonentem. 


Waiki do zawieszania mapy robią się w fabryce “ 


sznury zas w je: 

dnym z pierwszorzędnych zakładów szmuklerskich 

w Warszawie. í t 
Tak więc całe wydawnictwo będzie czysto krajo 


mebli giętych w Wojciechowie, 


wem. 


= Album Warszawy. 

Oglądaliśmy album widoków Warszawy, wyko- 
nane przez jedną z tutejszych firm fotograficznych. 

Album to o tyle jest ciekawszem od wszelkich 
innych, że widoki zdejmowane są za pomocą apara- 
tów pośpiesznych, zachowały przeto całą ruchliwość 
wielkomiejskiego życia. 

= Nowe półrocze. - 

Szkola rzemiosł przy vue Jasnej od paru dni roz- 
poczęła nowe półrocze w rokn szkolnym bieżącym. - 

W chwili obecnej zakład ten pożyteczny i jedyny 
dotąd w mieście naszem, liczy 156 wychowańców. 

Szkoła rzemiosł, jak informuje nas jej kierownik 
p. Kühn, obeśle wystawę tegoroczną w dzjalę rze- 
miosł, a mianowicie przedstawi okazy wyrobione w 
warsztatach szkolnych: szewekim, ślnsarskim i sto- 
larskim. i 


= Nauka szewctwa dla kobiet. 

Istniejący u nas zakład nauki rzemiosła szewckie- 
go dla kobiet w roku ubiegłym wykształcił kilkana 
ście zdolnych pracownie. 

Uczennice oddawały się przeważnie obszywaniu 
obuwia i w ogóle pracom pomocniczym, zaś kilka 
zaledwie ukończyło kurs całkowity. 


= Stacje meteorologiczne. 

"Towarzystwo popierania przemysłu i handlu w 
Warszawie w dniu onegdajszym rozpoczęło wysyłkę 
dzienników szematycznych do notowania spostrze- 
żeń meteorolegicznych tym eukrowniom, które zde- 
klarowały się na urządzenie stacyj meteorologicznych. 

Przyrządy do badania stanu atmosfery, jak baro- 
metry, ciepłomierze, anemometry itd., rozesłane bę- 
dą w połowie przyszłego miesiąca, 

Stacyj meteorologicznych przy cukrowniach otwo- 
rzonych będzie w r. b. około pięćdziesięciu i to już 
w pierwszych dniach maja r. b, 

== Upadły projekt. 

Przed niedawnym czasem wzmiankowaliśmy o pro- 
jektowanem założeniu przez cudzoziemców w War- 
szawie fabryki wyrobów kauczukowych. 

Obecnie, jak się dowiadujemy, przedsiębiorcy cu: 
dzoziemscy obliczyli, iż wysokie elo od przywożonego 
materjaiu byłoby przeszkodą do prowadzenia nowej 
fabryki i dlatego zamiaru zaniechali. 


= Zabawy. 

Na jutrzejszy wieczór, prócz mnóstwa zabaw pry« 
watnych, zapowiedziany jest bal publiczny w salacb 
ratuszowych na rzecz „Przytuliska”, 

Towarzystwo wioślarskie w lokalu zimowym da- 
je zabawę dla swoich członków. 

Wreszcie Stowarzyszenie snbjektów handlowych 
wyznania mojżeszowego urządza szósty wieczorek 
muzyczny. 

== Mleczarnia 

W czerwcu r. b. ujływa termin kontraktu dzier. 
żawy mleczarni w ogrodzie Saskim. 

Magistrat zamierza podobno przedłużyć dzierża- 
wę na lat 10 obecnemu dzierżawcy mleczarni, drowi 
Liebkindowi, pod warunkiem, aby tenże swoim ko 
sztem wzniósł odpowiednicjsze zabudowania na mle- 
czarnię, których koszt przeniesie sumę rs. 6,000. 

= Powrót. LSA 

W tych dviach powrócił do Warszawy p. L., któe 
ry przed pięcioma laty wybrał się calkiem dobro- 
wolnie na wyspę Sachalin, celem rozwinięcia tem in- 
teresów przemysłowo-handlowy ch. 

„Nadzieje go jednak zawiedły, nietylko bcwiem 
nie nie zarobił, ale postradał kapitał wynoszący oko- 
ło 10,000 rs. 

Jedynym więc zyskiem jest wspomnienie z podró. 
ży pełnej wrażeń. 

Pan L. powrecał przez morze Chińskie i Japoń- 
skie, Irdje, ocean Indyjski, morze Czerwone, kanał 
Suczki, morze Śródziemne, Turcję i wreszcie przez 
morze Czarre. f 

Wyjechał z Sachalinu 18-go września 1883-go ro- 
ku, a zatrzymywał się w kilku miejscowościach po 
drodze. 

- Ładaa podróż! 


= Gwałtowne wzruszenie, 

Pan „*, niegdyś zamożny właściciel dóbr w kali- 
skięm, prowadził od sześciu lat proces, od rezultatu 
którego zależał cały jego majątek. 

Przeszedłszy k Ika instancyj sądowych, wszędzie 
przegrywał, stracił wise zupeinie wszelką nadzieję, 
a co gorsza na prowaćzenie procesu wyczerpał wszys- 
tkie fundusze i z rozpaczą patrzył na przyszłość Kil- 
korga dzieci. i y 

Otóż w dniu wczorajszym przypadł termin sprawy 
pana 4”, w senacie w Petersburgu “E 


kańcy ugasili. 


Rano odbiera telegram od swego adwokata, który 
czyni słabą nadzieję wygrania z powodu braku ja- 
kiegoś dokumentu. 

Wiadomość ta oddziałała tak boleśnie, że pan „*,, 
dostał ataku apoplektycznego. 

Dzięki rychłej pomocy lekarskiej pan „*, został 
przy życiu utrzymany, 

Wieczorem przyszedł drugi telegram, donoszący o 
wygraniu sprawy. 

Znów silne wzruszenie, ale atak się nie powtórzył. 

Jakkolwiek pan „*, jest jeszcze niebezpiecznie 
chory, ma przynajmniej tę pociechę, iż w razie śmier- 
ci zostawia dzieciom zapewnioną przyszłość. 


= Brak nadzoru. 

Wczorajszego wieczoru państwo „7, zamieszkali 
przy ul. Wspólnej, wyszli z domu, zostawiając czte- 
roletnią córeczkę na opiece służącej. 

Ta dziecko zostawiła w pokoju, a sama poszła na 
gawędkę do stróża. 

Kiedy powróciła, zastała dziecinę zsiniałą i pra- 
wie bez życia. 

Okazało się, że dziewczynka połknęła jakiś przed- 
miot blaszany, który uwiązł w gardziołku. 

Pierwszej pomocy udzielił felczer, lecz wyjmując 
aawadę, poranił dziecku gardło. > 

Wezwany niebawem lekarz stwierdził, że stan bie- 
dnej dziewczynki jest bardzo groźny, 


= Kradzieże. — rz y 

w ciągu minionej doby zameldowano policji o następują- 
cych kradzieżach: na ulicy Marszałkowskiej pod nrem 4-ym 
z mieszkania p. L. S. otworzonego wytrychami skradziono ró- 
żue rzecwy wartości rs. 110; na Żurawiej pod nrem 9-ym z 
re sa p. W. F. skradziono szal turecki wartości 200 rs.; 
na Pańskiej pod nrem 39-ym z mieszkania p. M. M. otworzo- 
nego wytryshami zabrano garderobę, bieliznę i różne drobia- 
zgi, wartości rs. 135; na Chmielnej pod nrem 3-im z mie- 
szkania p. H. G. z komody zabrano gotowizną rs. 63; za- 
mieszkaiemu my placu Grzybowskim pod nrem 6-ym p. J. R. 
skradziono z kievzeni surduta pugilares, w którym znajdowa- 
ło się rs. 150 i różne dokumenty; na Próżnej pod nrem 4-ym 
z mieszkania p. J. R. skradziono dwa złote pierścionki z bry- 
Jantami, wartości rs. 80; wreszcie na Marszałkowskiej pod 
nrem 65-ym z szafki wystawowej przed sejm a p. W. T. 
zabrano 20 sztuk czapek i kapeluszy, wartości rs. 45. 


= Pokąsanie., ; 

Czeladnik stolarski Wiktor J., zamieszkały przy ulicy Leo- 
poldyny, drażniąc się z psem, wrzucił mu w roztwartą pasz- 
czę zapalonego papierosa, i 

zwścieczony bólem pies, rzucił się na prześladowcę i 
porwawszy w kawałki ubranie, pokąsał boleśnie w obie nogi. 


= Wypadek z ogniem. > e 

Noey dzisiejszej, około godziny 3-ej, w stajni hotelu euro- 
pejskiego oberwała się wisząca u sufitu lampa naftowa, w 
następstwie czego zapaliła się słoma. ; 

Ogien stłumili domownicy przed przybyciem toporników z 
oddziału ratuszowego. 

== We Śnie. 

w dale wczorajszym wieczorem Kojla Ł. zamieszkała pod 
nrem Ż-im przy ulicy Wolność, zdrzemnęła się przy piecu 
kuchentym, w którym napalono obficie węglem. : 

Musiała Ł. mieć przykre sny, kiedy przewróciła się na bla- 
chę mocno rozpaloną, | i $ = 

Nieszczęśliwa uległa niebezpiecznym poparzeniom piersi i 
ga A odwieziono do szpitala starozakonnych. 


= Nagla śmierć. | 
Nocy dzisiejszej w sieni domu nr 42 na Krakows.-Przedm. 


zmarł nagle Wojciech S. AŻ 
Zwłoki zostały zabezpieczone, celem wyprowadzenia śledz- 


twa sądowego. TEES 

== Wypadki. — Na Chłodnej dorożkarz zranił dyszlem w 
łowę Piotra B.—Na Browđrnej pobili się Icek J. i Stanisław 
R; ten ostatni skaleczony został butelką w głowę. —Na Mi- 
Jej pod nrem 19-ym wynikł pożar na strychu; ogień miesz- 


OCE ZI 

— Kasy pożyczkowo-oszczędnościowe. 

Gubernja warszawska liczyła z początkiem r. z. 
117 kas wiejskich pożyczkowo-oszczędnościowych, 
posiadających kapitału obrotowego 570,214 rs. 81 


> os) liczby założono 43 kas z funduszów rzą- 
dowych, 31 z funduszów gminnych, a 43 z zysków 
osiągniętych przez dawniejsze kasy. 

W ciągu roku 1888-go znajdowało się w kasach 
tych wkładów prywatnych rs. 418,834 kop. 99; po- 
życzek udzielono w tymże czasie w wysokości rs, 
2,169,679 kop. 72/4. 

= Dla szpitala. i 

Ww przededniu Nowego Roku odbyła się w No- 
wej Aleksandrji kwesta na szpital miejscowy. 

Dochód ze składek tych, wnoszonych chętnie w 
miejsce wizyt noworocznych, wynosi zapewne kilka- 
dziesiąt rubli. š 
ip y hr sumę w przybliżeniu tylko dlatego, 
gdyż niejscowa rada opiekuńcza dobroczynności nie 
ogłasza nigdy swoich bilansów. 4 

Upłynęło już przeszło dwa tygodnie od czasu zro- 


. bienia kwesty coworoeznej przez jednego z urzędni- 


ków władzy gminnej, a żaden z, ofiarodawców nie 
ma dotychczas wyobrażenia © wysokości zebranej 
sumy. z E 
Skutkiem podobnych manipulacyj, przemawiają- 
cych za pewnem lekceważeniem przez miejscową 


radą opiekuńczą publiczności nowoaleksandryjskiej, 
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Bpieszącej chętnie z ofiarą na cele dobroczynne, tra- 
ci najwięcej na tem byt (i tak już zagrożony) szpi- 
tala nowoałeksandryjskiego, gdyż skutkiem pozo- 
stawiania ogółu w nieświadomości co do wysokości 
i sposobu użycia funduszu zebranego, do serc ofia- 
rodawców mimowoli wkrada się... nieufność!... 


= Nowość praktyczna. 

Kolejki przenośne systemu Hofmana znajdują w 
kraju naszym coraz większe zastosowanie. 

W ostatnich dniach rozpoczęto ich budowę na 
znacznych przestrzeniach w okolicach Łucka, Kowla 
i Wiśniowca. 

Kolejki Hofmana w kraju naszym wprowadziła w 
życie redakcja Inżenierji i budownictwa, 


= Teatr włościański. 

Z włoszczow skiego otrzymujemy następującą ko- 
respondencję: 

„Wracam w tej chwili z oryginalnego widowiska, 
jakie zapewne mało kto kiedy oglądał. 

Oto widziałem teatr amatorski, a mianowicie sztu- 
kę ludową „Jasełka”, którą odegrali wyłącznie sami 
włościanie, 

Widowisko to odbyło się d. 11-go b. m., w nie- 
dzielę, we wsi Waliszewice, w obszernej wozowni 
dworskiej, ad hoc na salę teatralną przerobionej. 

inicjatorem, a zarazem reżyserem tego teatru jest 
p. Chełczyński, miejscowy rządca, który już ma za- 
sługę utworzenia przed paru laty orkiestry wło- 
ściahskiej, 

Myśl teatru włościańskiego powziął p. Chełczyń- 
ski jeszcze w roku zeszłym, lecz nie miał odpowie- 
dniej sztuki, gdyż próby czynione z utworami An- 
czyca i Galasiewicza okazały się daremnemi. 

— Dziwna rzecz powiada p. Ch.—lud tych sztuk 
niewiele rozumiał, chociaż tak wybornie niby z na- 
tury jest w nich przedstawiony. 

Dopiero „Jasełka” nadały się do tego” doskonale. 

Nauka prozy i śpiewów trwala od października. 

W sztuce przyjęło udział 37 osób, wyłącznie ze 
stanu włościańskiego. 

Orkiestra w siermięgach, wybornie wyuczona, ró- 
wnież doskonale się sprawiała. 

Zadowolenie widzów, przeważnie samych wło- 
ścian, było zupełne. 

Złożyli oni tytułem dobrowolnej ofiary na rzecz 
budowy kościoła 43 ruble. 

Widowisko będzie w przyszłą niedzielę powtó- 
rzone. 


= Wiosna. 

Korespondent nasz z Krzemieńca donosi nam co 
następuje: | 

„Nareszcie mamy zupełną wiosnę. 

Błoto i kałuże jakby w kwietniu po wszystkich 
drogach, uniemożliwiają poprestu przejazd z jednej 
wsi do drugiej. 

Podobnego stycznia jak tegoroczny nie pamiętamy 
oddawna. * 

Miasto hasze nie budzi się jednak pomimo wiosen- 
nej pogody, ruchu żadnego nie ma, a proponowana 
zabawa na cel dobroczynny stanowczo się nie po- 
wiodła. 

Kilka większych a zuchwałych kradzieży popeł- 
nionych w ostatnich dniach, oto najważniejsze i naj. 
świeższe wypadki w naszej okolicy.” 

= Śmierć w płomieniach. — , 

W nocy z niedzieli na poniedziałek we wsi Kru- 
szew za Wisłą, wynikł pożar w chacie włościanina 
Szymona Daczki, 

Śpiący twardo mieszkańcy zbudzili się wówczas 
dopiero, kiedy cały dom był w płomieniach. 

Wszyscy więc rzucili si; do ucieczki, w ogólnem 
jednak przerażeńiu zapomniano o dwojgu małych 
dziewczątkach, śpiących w izbie za piecem. 

Ratunek już był zapóźny i nieszczęśliwe istoty 
zginęły straszną śmiercią w płomieniach. 

Nadmienić wypada, że w tejże samej wsi Kruszew 
przed niespełna rokiem był identyczny wypadek po- 
żaru, w którym spaliło się odrazu troje dzieci. 

—LGCOCZOCEO——— 


ZE ŚWIATA 


>< Akademia umiejętności w Krakowie wydelego- 


wała komitet, mający orzec o autentyczności wykopa- 


lisk, odkrytych przez p. Œ. Ossowskiego w Mnikowie, 
o których nieraz w swoim czasie wspominaliśmy. Ko- 
mitet ten składają profesorowie uniwersytetu i człon- 
kowie akademji: Łepkowski, Alth, Kopernicki i J. N. 
Sadowski. Autentyczność owych wykopalisk zakwe- 
stjonowali pp. Cartailhac, Chantre, Mortillet i inni 
francuscy i niemieccy uczeni. Oczywiście orzeczenie 
w tak zawiłej sprawie nie może być doraźnem, więe 
delegaci sumiennie pracują, odbywając od dwóch już 
blisko miesięcy co tydzień posiedzenia. 

> Wspaniały okaz rysia wypcianego otrzymała 
niedawno Akademja umiejętności w Krakowie. Dra-' 


pieżny ten zwierz, stanowiący dziś istną rzadkość, u- 
polowany został w Szczawnicy dnia 23-go grudnia T. z. 

X „Chata za wsią” była już 8 razy przedstawiona 
w Krakowie, zawsze przy przepełnionej sali, W końcu 
b. m. sztuka tą ma być przedstawioną w Poznaniu. 

> Gramatyka polska dla izraelitów, opracowana 
na podstawie metody Ollendorfa, wyszła z druku temi 
dniami we Lwowie nakładem Towarzystwa „Agnudas 
Achim”, ; 

> Jan Lam—jak donoszą ostatnie lwowskie dzien- 
niki—ma się gorzej. Choremu sprawia niejaką ulgę 
wdychiwanie tlenu. 

> P. Witold Szaniawski, śpiewak, warszawianin, 
wystąpił po raz pierwszy przed publicznością lwowską 
w drugim koneercie Towarzystwa muzycznego. Arty- 
sta wykonał arję z „Eljasza” Mendelsohna i Brucha 
„Pochód normanów”. Miejscowa krytyka wyraża się 
z uznaniem o jego głosie barytońowym, dźwięcznym i 
dobrze wypracowanym., 

> (Quriosum. We Lwowie zaczęło wychodzić cza- 
sopismo dwutygodniowe pod redakcją dra Władysława 
Majewskiego p. n, „Immobilaria, czasopismo dla spraw 
transakcji targu nieruchomościowego i odnośnych inte« 
resów konsorcjalnych”. Możeby któpy z pp. lingwi- 
stów raczył łaskawie objaśnić w jakim to jest językm 

> W Paryżu zmarł w tych czasach Feliks Wicher- 
ski, niegdyś współpracownik Tygodnika petersb, i 
Gwiazdy kijowskiej, autor komedji „Nowy Harpa- 
gon”, wyborny tłumacz wierszem „Pieśni nad pieśnia- 
mi”. Oprócz nielicznych drukowanych utworów, po- 
zostawił wiele prac w rękopiśmie. ty 

> 0 zamordowaniu dra Rumpffa, wysokiego urzę- 
dnika policji we Frankfurcie nad Menem, bliższych 
jeszcze szczegółów nie przyniosły nam dzienniki, 
Frankf. Złmg, opisując sam tylko wypadek, przytacza, 
iż trupa, leżącego wpoprzek wejścia do domu, zamie- 
szkiwanego oddawna przez Rumpffa, spostrzegła pier- 
wsza służąca jego, wracająca z miasta o 8-ej wieczo* 
rem. Rumpff, urodzony wr. 1822-im, cieszył się w mie- 
ście powszechnem poważaniem. Za wykrycie morder- 
cy wyznaczył zarząd policyjny nagrodę w ilości 3,000 
marek. 

> Kapitan Phelan, członek stowarzyszenia narodo- 
wego irlandzkiego, który poczynił zeznania, dotyczą- 
ce zamiaru wysadzenia w powietrze parowca „Queen” 
za przybyciem takowego do lIiverpoolu, napadnięty 
został w New-Yorku przez niejakiego Short'a i silnie 
sztyletem poraniony. Kapitan, otrzymawszy jedena- 
ście pchnięć, strzelił jeszcze na napastnika, któ 
natychmiast pojmano. Dramat, wywołujący w 
Yorkn dotychczas silną sensację, rozegrał się w 
rze O'Donovan Rossy. 

= W Archangielsku doszły w ciągu b. m, mrozy do 
43° R., to jest do punktn; w którym rtęć zamatza. 
Stacja meteorologiczna tamtejsza nie posiada innych! 
termometrów i miary zwiększania się mrozu określić, 
nie jest w stanie. ` l 

>X< Luty bez pełni księżyca. Miesiąc przyszły bie. 
żącego roku nietylko tem się różni od innych, że 
od nich jest krótszym, lecz i tem jeszcze, że nie. 
przypada w nim wcale pełnia księżyca. Jest to ob- 
jaw, powtarzający się co lat dziewiętnaście, W lu- 
tym r. b. przypada ostatnia kwądra na dzień 6-ty, nów 
na 15-ty, a pierwsza kwadra na dzień 22-gi—pełni za- 
tem nie ma wcale, 

>< Kalendarz dla złodziei. Pod tym tytułem poja; 
wiło się naturalnie,.. w New-Yorku wydawnictwo, za- 
wierające, oprócz zwykłego działu kalendarzowego, 
adresy wszystkich zamożniejszych w mieście osobisto« 
ści, jako to bankierów, kupców i t. p. ludzi noszących 
zwykle przy sobie grube pieniądze. Dołączono | także 
spis osób odznaczających się roztargnieniem lub nieo- 
strożnością. Pióro wypada z ręki przed dodaniem ko- 
mentarza do tej nowości, możliwej istotnie tylko... 
w Ameryce. 


— Ziożyli w redakcji Kurjera warszawskiego: 
Dla paralityków, } 
P. H. składa rs. 5, jako w 15-letnią rocznicę śmierci swe 
go męża. i | 
=... t 
— Sprostowanie. — W nrze 13b Kurjera, ofiarę złężoną dla 
najbiedniejszych, mylnie wydrukowano: „od rodziny Józefa 


+ 


Leś*, powinno być: „Józef Leja.“ ` 


| e lx roilogja. 


+ $. p. Adam Dąbrowski, b. starszy kontrolel b. Naje 
wyższej izby obrachunkowej, kawaler orderów, w dniu 15-m 
stycznia r. b., o godzinie 6-ej zrana spoczął w Bogu. Pozosta- 
łe dzieci i wnuki zapraszają krewnych i życzliwych na ża- 
łobne nabożeństwo odbyć się mające w kościeleśw. Karola Bo- 
romeusza przy uliey Chłodnej, w dniu 17-ym b, mi, to jest 
w sobotę, o godzinie 40-ej i pół zrana, a następnie na wy- 
prowadzenie zwłok tegoż dnia i z tegoż kościoła o godzinie 
3-əj po południu na cmentarz powązkowski, —172 

+ Ś. p. Józio Borowiecki, lat 5 i miesięcy 10 mający, syn 
Alfreda, urzędnika dyrekcji głównej Towarzystwa kredytowego 
ziemskiego i Zofji z Gepnerów małżonków Borowieckich, po 
ciężkiej chorobie przeniósł się do wieczności dnia 15-gv sty- 
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ezna 1885 r. Stroskani rodzice zapraszają krewnych I życzi!- 
wych na wyprowadzenie zwłok z kościoła św. Aleksandra w 
sobotę, to jest dnia 17-go stycznia, o godzinie 3-ej po połu- 
dniu na ementarz powązkowski odbyć się mające. —166 
+5 p. Maniusia Dąbrowska, córka Władysława i Teo- 
fili z Chrzanowskich małżonków Dąbrowskich, po krótkich 
cierpieniach, przeżywszy lat trzy w dniu 14-ym stycznia r. b. 
zeszła z tego świata. Niepocieszeni w strapieniu rodzice za- 
praszają krewnych, przyjaciół i znajomych na wyprowadzenie 
zwłok z kościoła w. Antoniego przy ulicy Senatorskiej, w 
'dniu 17-ym b. m., to jest w sobotę, o godzinie 3-ej po po- 
łudniu na cmentarz powązkowski odbyć się mające. —170— 
+ Ś p. Bronisława ze Skłodowskich Dąbrowska, żona 
b. sędziego apelacyjnego, po ciężkiej chorobie, zakończyła ży- 
„cie w dnin 14-ym stycznia 1885 r. Nabożeństwo żałobne od- 
‘będzie się w dniu 17-ym b. m., to jest w sobotę, o godzinie 
£0-ej zrana, w kościele Przemienienia Pańskiego przy ulicy 
Miodowej, a wyprowadzenie zwłok z tegoż kościoła w nie- 
dzielę, o godzinie 3-ej po południu na cmentarz powąz- 
kowski. —164— 
t W dniu 17-ym b. m., to jest w sobotę, o godzinie 44-ej 
rano, w kościele Narodzenia Najś. Marji Panny na Lesznie, 
odbędzie się żałobna wotywa za spokój duszy 6. p. Konstantego 
Lentz, na którą pozostała wdowa z synami zaprasza kre- 
wnych, przyjaciół i znajomych. —163— 
+ Jutro, to jest dnia 17-go b. m., jako w dniu imieninś. p. 
Antoniny Pomiechowskiej, odprawioną będzie o godzinie 
10-ej zrana, wotywa żałobna w kościele Narodzenia Najśw. 
Marji Panny przy ulicy Leszno, na którą pozostałe dzieci i 
wnuki zapraszają. —173— 
+ We wtorek, to jest dnia 20-go stycznia, o godzinie £0-ej 
zrana, odbędzie się żałobne nabożeństwo w kościele św. Ale- 
ksandra, za spokój duszy &. p. Lubowiery ze Szpadkowskich 
Walc, żony inżyniera, zmarłej w Kazaniu dnia 20-go gru- 
dnia 1884 roku, na które rodzina zaprasza życzliwych. —169 
+ Szanownym kolegom męża mego Ś. p. Józefa Ostrowskie- 
go, tak z ławy akademickiej, jak w obecnym jego zawodzie 
pedagogicznym;—pp. przełożonym zakładów naukowych, jak 
niemniej zacnej młodzieży tychże zakładów, która poniesie- 
niem zwłok na swych barkach, tak szlachetnie uczciła nau- 
czyciela swego; — oraz całemu orszakowi żałobnemu, który 
zwłoki te w dniu wczorajszym odprowadził na Spoczynek 
wieczny, poważam się złożyć w imieniu mojem, jak rodziców 
i brata zmarłego, serdeczne podziękowanie. 
—168— Julja z Zawiszewskich Ostrowska. 
' 4 Przewielebnemu księdzu Diehl, oraz wszystkim życzli- 
wym, którzy raczyli odprowadzić zwłoki męża mego 6. p. 
Jana Gotty, na miejsce wiecznego spoczynku, składam ni- 
„diejszem serdeczne podziękowanie.— Berta Gotty. —167 


Z Cesarstwa. 


` Petersburg 14-go stycznia, — W dalszym ciągu 
„swojego sprawozdania za rok ubiegły Nowoje wre- 
mja poświęca specjalny artykuł przeglądowi ax 
Oto co pisze w dziale prasy prowincjonalnej: „ 
jowie są dwie wieikie gazety z których jedna ży- 
dowska. W Odessie trzy wielkie gazety, z których 
dwie żydowskie. Żydowskie gazety, takie jak Za- 
rja, Dniepr, Odesskij listok i ivne, udają, ay? wóz 
nie są żydowskiemi, lecz poprostu opena 
nemi, na podobieństwo petersburskie k koni 
Z Nowosti też czerpią niemało rozum. 0099n 
gazety, wychodzące W tychże samych 0 E Rf 
liwie odsłaniają swoje zamaskowane owa ii 
ka przybiera niekiedy ostry „charakter. Młoty 
nim kraju nie ma wiele rosyjskich gazet. spad ają 
one wojowniczy charakter 1 równie Pm y e 
przestają polemizować z polskiemi pos Pd 
Prowadzać na czystą wodą Poe U potmalj wies. 
1em1 4 wskij dniew . z 
tnik, Talg dalej do półnócno-zachodniogo À 
Nadbaltyckiego kraju, znajdujemy prast oaz pól- 
' najsmutniejszem polożeniu. W Wi zy, y par gr AE 
urzędowy Wilenskij wiestnik, maly y wplywa na 
cią, prawie nie mogący mieć żadnego Wp 7 aekiji 
ludność i bodaj nawet niemający do tego p ki 
A szkoda: Wilno mogłoby mieć porz! e n AN 
ską gazetę, jaką ma Warszawa, a tu taka gaz J 
` nawet bardziej potrzebna niż w Warszawie. RYZ 
Petersburg 14-go stycznia. — Noweje fezis ya r 
nosi co następuje: „Na rok przyszły (1 A Dane 
dnany został kredyt w rozmiarze 820,000 r ae 
dowę cerkwi prawosławnych i pomine 5 y u 
żby cerkiewnej w kraju zachodnim. Kid go 
na ten przedmiot wydatkowano przeszło sześć mi jo- 
nów rubli, a suma ta jest najlepszym dowodem, że 
interesa prawosławia w Reg PRADU ją gorące 
i i arcie ze strony rządu. | 
ee Loko stycznia. — Charskteryzna" 
świeżo opublikowany budżet dochodów i wydatków 
państwowych na rok bieżący, Nowoje wremja fai 
dzy innemi powiada: „W liczbie środków, jakie r 
bliskiej przyszłości mają się przyczynić do powię 
kszenia dochodów i utrwalenia naszego finansowego 
położenia, minister finansów wymienia założenie 
państwowego banku ziemskiego, wydanie łot 0 
składach towarów i warrantach, projekt przepisów 


rasy, > 
AGB 


— ð @ 


wę nowych dróg żelaznych, wzmocnienie nadzoru 
akcyzowego i celnego, rewizję handlowych przywile- 
jów Finlandji i zmianę niektórych ceł w duchu pro- 
tekcyjnym, jak np. ceł od maszyn i narzędzi rolni- 
czych. W konkluzji minister finansów | srta ajj 
wzywa wszystkie władze, ażeby dążyły do ograni- 
czenia swoich wydatków. Że to nie jest platonicz- 
ne życzenie, dowodzi ta okoliczność, że od roku 
1880-go do 18838-go włącznie rzeczywiste wydatki 
zmniejszyły się z 120 na 678 miljonów rubli.” 
Petersburg 14-g0 stycznia. — Journal de $t.-Pó- 
tersbourg na czele swojego dzisiejszego przeglądu 
politycznego pisze: „Według telegramu z Hongkong | 
z dnia 23-go grudnia, otrzymanego przez gazetę Ti- 


o pożyczce Banku państwa na zastaw zboża, buđo- | 
| 


i 


Petersburg 14-go stycznia.—Journal de St.- Péter. 
bourg zamieszcza dziś maleńkie objaśnienie dotyczą 
ce faktu, o którym dzienniki petersburskie w swoi 
czasie, opierając się na doniesieniu gazet ryskiel 
podały wiadomość. Objaśnienie to brzmi tak: „G 
zeta France stała się ofiarą mistyfikatora, który d4 
niósł jej z Rygi, jakoby w niedzielę, 28-go grudni 
herb, zawieszony nad wejściem do gmachu konsulath 
francuskiego przy ulicy Fsplanad, został zerwany 
podeptany nogami i w dodatku zawieszony na drzd 
wie w niewielkim parku, ciągnącym się wzdłuż ka 
nału. Korespondent dodaje, że sprawcami tego za 
równo śmiesznego jak i niczem niewytłaumaczonegd 
wybryku są niemcy, którzy chcieli zróbić nieprzyja 
zną dla Francji demonstrację. Według naszych in- 
formacyj, o podobnym fakcie ani nawet o czemkol- 
wiek do niego podobnem nikt nawet nie niesłyszał.” 


Z ostatniej chwili: 


Norddeutsche Allgemeine Zig poświęca artykuł o- 
sobny dowiedzeniu tezy, iż rząd parlamentarny oka- 
zał się niemożliwym w Niemczech. Parlament nie- 
miecki nie może zdobyć się ani na większość umiar- 
kowanie zachowawczą, ani na zachowawczo-klery- 
kalną, ani wreszcie na liberalną. 

Zamordowanie radey policyjnego w Frankfurcie, 
dra Rumpfa, obudziło gorączkowe zajęcie w Niem- 
czech, gdzie morderstwa polityczne nie weszły jesz- 
cze na stały porządek dzienny. O tem nikt bowiem 
nie wątpi, że zamachu dokonali anarchiści. Trupa 
nie zrabowano, co świadczy o politycznym chara- 
kterze spełnionego czynu. Dr Rumpf, stojący od r. 
1867-go na czele oddziału politycznego policji frank- 
furekiej, wyśledził sprawców projektowanego zama- 
chu niederwaldzkiego. Podczas procesu, jaki toczył 
się przed kilkoma tygodniami w Lipsku przeciw 
Reinsdorfowi i jego towarzyszom, okazało się, iż dr 
Rumpf umiał wsunąć pomiędzy anarchistów swojego 
ajenta poufnego Horscha, który odkrył spiskowców. 
Tenże Doi przedstawiony został trybunałowi pań- 
siwowemu w Lipsku przez Rumpfa jako świadek 
koronny, ale trybunał lipski uznał za rzecz niemo- 
ralną przesłuchiwać podobnych świadków. Działal- 
ność Rumpfa nie ograuiczała się na okręgu policyj- 
nym frankfurekim; ścigał on anarchistów w całych 
Niemczech, przecinał ich sieci, a nawet otoczył swą 
czujną opieką Mosta w Londynie. Być może, iż mor- 
derstwo dokonanem zostało właśnie z inicjatywy 
Mosta, który traktował widocznie sprawę — po ir- 
landzku. Dotąd policja nie trafiła jeszcze na żaden 
ślad zbrodni, a pięć indywiduów, aresztowanych za- 
raz w nocy z wtorku na środę, musiano uwolnić, po- 
nieważ dowiedli swojego alibi, Policja na kilka dni 
już przed dokonaniem zamachu wiedziała, że mord 
polityczny się przygotowywa; nie wiadomo jej 
wszakże było kto ma paść jego ofiarą, tudzież gdzie 
i kiedy ma być spełnionym. Rumpf pozostawia dwo- 
je nieletnich dzieci. 
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Ksiądz Kacper Borowski, 
biskup płocki. 
SĂ 
Dziś otrzymaliśmy następującą żałobną wiado- 


mość: =" 


Płock 16-gc stycznia. 
Wczoraj, ogodzinie 11-ej wieczorem, zmarł 
po dwumiesięcznej chorobie ksiądz biskup 
Kacper Borowski. 


Ks. Borowski urodził się na Białorusi, dnia 6-g0' 
stycznią 1801-go r. Dziad jego przyszedł na świat 
w ad ui a ojciec wrzeniósł się do gub. 
witebskiej, gdzie przyszły dostoj.*k kościoła ode > 

wsze wykszt cenie, f 
«Po czeniu szkół u, dominikenów wstąpił do 
eaat głównego w Wiinie, w któr iej 


d <a A 


o przeniesieniu alumnów do Petersburga, uczył ' 
tamecznej akademji duchownej, będąc jednocze- 
śnie członkiem kapituły mohilewskiej. 

W r. 1848-ym prekononizowany biskupem, odbył 
ingres do katedry w Żytomierzu d. 11-go marca r. 
1849-go, w Łucku 3-go czerwca r. 1849-go. 

Objazd jego po djecezji dotąd jest pamiętny mie. 
szkańcom. 

W r. 1807-ym koronował Najświętszą Panną Ber- 
dyczowską, a przez ciąg sprawowania trudnych o- 
bowiązków wydał kilka listów pasterskich, które, 
pomieszczone w Pamiętniku religijno-moraluym, od- 
znaczały się niepospolitem namaszczeniem i urokiem 


formy. 
Wr 1868-ym zwiększyły się jego trudy, gdyż do 
djecezji przyłączono gubernję kamieniecką, 

Mianowany biskupem djecezjalnym płockim, odbył 
ingres d. 17-g0 maja r. 1883-go. 

Pomimo wieku odbył objazd po djecezji podwa- 
kroć i usilną pracą czuwał nad jej sprawami ducho- 
wnemi. 

Legł jak żołnierz na posterunku, bo, spełniając o- 
bowiązki ołtarza, skutkiem zaziębienia zanietujął i 
po długiej dwumiesięcznej chorobie, złamany wie- 


) 
kiem i cierpieniem, zamknął powieki, —, 
stugi bis pi 5 z niepospolitej za- 
| eności człowieka i o Léan la postaramy się skreślić 


w jutrzejszym numerze, ' . 


 TELEGRAMY. 
„KURJERA WARSZAWSKIEGO, 


Budapeszt 8% stycznie, ` 
W izbie deputowanych przewódca opozycji, hr. 
Aponyi, oświadczył, iż zgodzi się tylko sposobem 
próby i na czas krótki na przedłużenie związku cło- 
wego z Austrją. Tisza oświadczył: Minęła pora 
do robienia eksperymentów, które ubezwładniłyby 
handel i przemysł, Związek cłowy musi być odno- 
wionym na dłuższy przeciąg lat albo zupełnie zanie- 
chanym, 

Berlin 16-go stycznia. 

Komisja parlamentu niemieckiego odrzuciła 9 gło- 
sami przeciw 4 pierwszy artykuł wniosku deputo- 
wanych polskich o równouprawnieniu języka pol- 
skiego z niemieckim w sądach prowincyj, mówią- 
cych po polsku. 

Jierlin 16-g0 stycznia, 

Dzięki wpływom księcia Bismarka rząd angiel- 
ski odmówił uznania umowy, zawartej przez Rogo- 
zińskiego z konsulem angielskim w Afryce, Hevet- 
tem, o odstąpienie Anglji części zajętego przez pol- 
ską wyprawę terytorjam kameruńskiego. Mało- 
duszna ta decycja Gladstone'a wywoła niewątpliwie 
nowe oburzenie przeciw gabinetowi w społeczeń- 
stwie angielskiem. 

Paryż 16-go stycznia, 

Paris donosi, że admirał Courbet zajął wojskiem 
kopalnie węgla w Kelungu. 

Antwerpja 16-go stycznia, 

Wczoraj aresztowano tutaj jednego z uczestników 
zamordowania Rumpfa. 

Petersburg 16-go stycznia. 


Echo donosi: Docent akuszerji i ginekologii Jastrebow został 


mianowany profesorem nadzwyczajnym w uniwersytecie war- 
szawskim, 


3 7% 


5 T rer r= 


pal CZEKDE 


”"97.65, Il-ej i IIl-ej 97.40, IV-ej 96.20, V- 
w żądaniu. Tranzakeje Ilą i IIl-ą dopełniono po | 


ni © <a RY SER wz 
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GIEŁDA 
dnia 16-go stycznia 1885-go roki 


Za weksle długoterminowe na Berlin 47.12, o 
21 wyżej żądano. Płacono z początku 47.07'/,, ró- 
wnież o 2% o , ów 
do kursu wczorajs minowe47,10, 
równie drożej, Z początku kupowano 47.05, 47.02 '/,, 
później oddawano i niżej po 47 i 46.971. 

Na pomniejsze miasta niemieckie żadnych intere- 
sów nie robiono. 

Na Londyn 9.547, w żądaniu. Płacono 9.58Y,, 
9.5214. 

Na Paryż 38.10. 

Na Wiedeń 77.90 w żądaniu bez zmiany lecz i bez 
obrotów. 

Papiery w niewielkim ruchu. 

Listy likwidacyjne 87.90 i 87:50 w ofiarowaniu— 
bez tranzakcyj, Ñ 


Pożyczka wschodnia I i II 96.50, III 96.75, jak. 


wczoraj, lecz również nie dała powodu do notowań. 
Listy zastawne ziemskie serji I-ej 97.75, 97.70i 
95,25, 


97.50, 

Listy miejskie 94.75, 93, 92.60, 92 — nominalnie 
notowane. 

Obligi 91. 

Łódzkie 85 w I, 84.75 w II poszukiwane; 84.50 za 
I żądają. 

Z akcyj—za bydgoskie mniejsze 78 żądano. Dro- 
bno ilości o 25 kop. taniej sprzedano. 

Godzina 121,  Usposobienie słabe. Weksle dłu- 
goterminowe na Berlin po 47.05 rE jaka, 
Ruch żaden, J: 


10) Dr Grodzki leczy choroby sekvetne 


oraz niemoc wskutek takowych. Aleksandrja 15. 


Kurs fiekdy warszawskiej, 


Dnia 16-go stycznia 1884 r. 


Weksle: 
Berlin 100 mar. z krótk. ter. 


Jo funt ste. „ y 
W LĄ pozy n » 
Pap. publiczne: 
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Wartość kuponów: 
zast. nowych 50/, ko 
ih 


0d Listów 
Od Listów z. m. Warsz. s. k. 14513 5 | 
04 Listów mast. m. Lodsi kop 1041 


Targi 
NA PLACU Wi 
Dnia 16-go stycznia 1884 r. 


WAWIE 


nabywać B 


Od 1 


— Angielskiego języka lekcyj i konwersacji u- 
dziela Berger, nauczyciel. Złota 13a. (86) 


_ KOMITET 
warszawskiego Towarzystwa wioślarskiego 
ma honor podać do wiadomości pp, członków, że 


w dniu 17 b. m., w sobotę, 0 godzinie 9-ej wieczo- 
rem, w lokalu Towarzystwa, danym będzie 


wieczór tańcujący, 


dla członków Towarzystwa i ich rodzin, —Bilety wy- 
dawane będa we czwartek i piątek poprzedzający 
zabawę od godziny 8-ej do 10-ej wieczorem w kan- 
celarji Towarzystwa. (58) 

— Fabryka i magazyn wyrobów złotych 
i brylantowych przyjmuje wszelkie obstalunki naj- 
taniej! Wybór wielki wyrobów złotych, srebrnych 
i brylantowych zawsze na składzie. 

Jozef śstetcher, Jubiler, 
(41) Marszałkowska G5. 


KSIĘGARNIA, 
Sklad Nut i Fortepianów 


GEBETENERA i WOLFPA, 


Henryk 


Now 


pieckiej, 


„N. 00,” 


303/, 


nych kop. 48*/, 


otrzymała na skład główny następujące dziela: 
Broniewski Eimiljan. Tablice graficzne do 
dziejów Kuropy. Wieki: XI i XII-ty, 
arkusz 4-ty, cena calego dzieła rs. 6. 


OWSKIEGO. 
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Choinka. Gwiazdka dla matek, wdów, mę- 


m Żatek, rozwódek, narzeczonych i pod- 
Listy zast. m. "Warsz. serji b rez me way: a prz wyj tkowo y dla Ar 
= |= P = rych kawalerów 50 kop. 

$ $ ; ai 60 hoi aiis EL 2 23 | — | Czerwiński Józef. Š iew; historyczny o 

” ” „1 Wèh |= Z: ż a EJ ZŁ O Piotrkowie trybunalskim. Odessa, 25 k. 

Listy zast. Łodzi eeri Im— |85 Ka | Pa a) | Franke Jan Nep siii Brożek (J. Broscius) 

: iky i „wyb. (nowa) | — | — | —= | = wem Nep. Jan Brožek (J. Broseius 

46/, Listy ukwidacyjno se sł 8 z żyło wyborowe 282 ra — | —| 505) 510 Akademik EK 1585—1652. Je- 

i p och > m średnie (nowe "| ma! | 05] ( go życie i dzieła, ze Szezególnem 

1:4 A Ces. gi i az S Tia traf, À Ą E PEN, AIN 465 000 uwzględnieniem prac matematycznych. 

108, 20%. ZIEM). Z 1866 atk UóŁę Jęcz ień 2 i 4 rzęd. 202 f.| — | — | 400! 420 Ze żićdeł rękopiśmiennych winod wk! 

„M U ” see TEJ opas ż A rq pp = c .... . Z wizerunkiem Jana Brożka. 

1 Beżąstka wiskodnie 16 11 80 |= Gryka Pw: . 2081 -|= ANg 349 Wydanie Akademji umiejętności, ku 

In ” - 18. 100 sei sy" Rzopik Jett . ,... .  |=|=|="|— uczezeniu tizechsetnej rocznicy urodzin 
Listy wl ~ e: 8.75 |= zimowy 212 funt.| — | — | — | — Brożka. Kraków rs, 3 kop. 20. 
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Ala, ar E t „e = Zie SA EM ZUS ZE dzieci. Wydanie drugie, 40 kop. 

Akcje dr. żel warsz.-b. ra, 100173 — |=. | Masło świeże fant .. .| —| —| —|— | Mostowski Adol. Zbiór powieści. "Treść: 
AEOS dr żel" yaler terano] ai "AP a Solone put, ,. a mó m | sty Szał i Miwa, jowieść obyczajowa.— 
Akcje dr. żel. ąbrvczi pady tai W © Pisga Siana pud . « e « » « 40-148 os 1 Piołuny, powiastka współczesna.—Kart- 
Akcje Banku kand. w Warsz.|--— l | Słomy pud. , . , „ . | 20120] = | — ki pisane—Dumania | rzy cygarze, IS 1. 
Akeja Banku dysk, w rg w] ŁĘG _ |:50H Drzewo opał. twar, s. kub.| — | — | — | e | Peters Gr Krowy, nebim i trzoda chlew- 
śkcje Banku handi w Łodzi| n. y z „ miękkie , 1 AR i, (pp. Re i na (streszezenie z niemieckiego) 75 kop. 
Akcja warsa Tow. ub. od ognia ROTET > ' Świerzbieński Romuall. Wiara Słowian, 
¿kéjo warsz. Tow. jabr. cukru TM „SET Cena okowity: ieh byt domowy i społeczny, przed i 
kojo Tow. fab. cukru Józefów | mmm | aumo f 

£Xcje kę A Tow. A dikti] mam | LĄ moge ge stycznia bę rokn, 

teje Sow: Lilpop, Rau i Lew. | -= È, urt. kiud. garniec rs. 2 kop. 45, dębów h 

kdo ow. Zu perć Zaw pre pory ł fa rs. 7 kop. 531 w kraju i za granieg, io o 120 
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CUKIERNIA” 


je. wydawać po €emnae 


oF a 


125R 


Niezależnie od Cukierni istniejącej przy ulicy Przejazd, 
OTWORZY ŁEML 


CUKIERNIĘ 


i Specjalną Fabrykę Lodów 


oraz Cukrów Desserowych, 
na Nowym-Swiecie Nr 67, wprost Kopernika, 


Urządziwszy takową w obszernym i eleganckim lokalu, 
postanowiłem wszelkie wyroby cukiernicze i napo- 
awyczaj nych. 


Zakład nowo-otworzony poleca względom Sz. Publiczności, 


Emrapkuoa i< Ë o 


NOWY:ŚWIAT.N 67. 


jedyne czasopismo w języku polskim, poświę- 
cone Jeśnictwu, a wychodzące w Krakowie co 
miesiąc, prenumerować można w Warszawie 
w księgarni Gebethnera i Wolffa, po ce- 
nie 4 rs. rocznie, 2 rs, półrocznie.--Z wysył- 
ką pocztową rs. 5 rocznie i rs. 2 kop. 50 
półrocznie. 

Tamże zamawiać można i całe roczniki za 
1884 rok. 119 


LANDARA 


mniejsza, poczwórna, o 6 oknach, naj- 
gwieższego fasonn, jak nowa, do sprze- 
dania w fabryce powozów Jama Stoa 
142 


<syjuzodoyj 3SOJdMm 


pczyk, Elektoralna Nr 7. 


po podboju lechickim i Warago-rus- 
kim, 75 kop. 
gep Do nabycia we wszystkich księgarniach 


Lecznica Nowy-Świat nr 55. 


„Świat 57, przyjmuje od 9 do 6-ej. 
— Poszukuje się kupna małego folwarku, 
8—9 włók, z inwentarzem i zabudowaniami, blisko 
kolei, Opisy przesyłać pod adresem adwokata przy- 
sięgłego Juljusza Walewskiego, 
szawa, ul. iMuga nr 24. 


Kantor wynajmu powozów, 


Senatorska 22, róg placu resursy ku: 


po cenach nizkich. 
KUKIESPONDIYNÓJ u 


— Znajomej z Nowogrodzkiej, —W cukierni byłem 
kilka razy, nie zastałem. —Czekam w sobotę o zwy: 
kłej godzinie, lub też listu poste-restantę pod literą 


hi 
‚~ Plenipotencje ruskie dla adwokatów przy 

sięgłych, obrońców przy zjazdowj m sądzie, sądach 
okoju i także dla pełnomocników każą ky Ji- 
ra z 25 arkuszy 


na dużym welinowym papierze 25 


rep czyli za 100 arkuszy rs. 1. Nabyć można w 
składzie Zygmunta $zieifsteina przy ulicy 
Długiej nr 1 18) 


1, przy katedrze prawosławnej, 


(13) stycznia rozpoczęli przyjęcie: 


Dr Mikucki z chor. oczu, eodz. od 11—12. 
Dr Mossakowski z chor. nerwowemi (lecze- 
nie elektrycznością) codziennie od 2—8, 


(160) 


112) Instytut leczniczo-gimnastyczny 
i szkoła fechtunkowa, Miodowa nr3, filja Aleja Jerozo: 
limska nr 11, drugi dom od Kruczej, —M. Olszewski. 
n Ja nic oz" 


Martin, dentysta, francuz. 
(61 


FS ar- 
67) 


poleca eleganckie ekwipaże 
113 


Fir WATNĘ, 


(135) 


Niżej podpisana zawiadamią osoby intere- 
sowane, że żadnych weksli ani rewersów nie 
wystawiałam i do sprzedaży takowych nie 
upoważnisłam, i gdyby takowe się pojxwiły. 
to żadnego znaczenia mieć nie będą, 107 F 


Jutja Sołtykiewicz. 
GO kóp? 


TRZCINY 


wyborowej sufitówki do sprzedania, 
cena rs, 12 kopa z odstawą. Próby obej- 
rzeć można przy ul. Zabiej M 5B, urządcy. 


! 1 r 

W WIERZBNIE 
jest do sprzedania buraków pastewnych 
korey 200. Honiczyny i siana cetnarów 
390. Siomy różnej cetnarów QO. Bliższa 
wiadomość na miejsev, 108R - | 


BATY" ra Ad: 


BIES a UN 


k 


WC ORA OBO OC NIE a ii ROGUE a 
Mam honor zawiadomić Sz. Publieznóść,że A. 


Fabryka Lisci o Kwiatów 
PY |rzeniecsioną zostala z ul. Długiej M 32 
A va Świętojerską ZA, gdzie sklep. iy 


Í» D. Fleischer. 


RNR 


BUKIETY. 


Bukiety na 4 TWaGdG, papierowych od 


130 


rs. 4 do £0. 
= na podkładkach atłasowych o? 
rs. 8 do 45 
Wieńce oil rs. 6. Dekoracje od rs. 6. 
Kamelje siężę białe jo kp. 60. Róże k. 45, 
Rezeda po kop. 4. Fijołki tuzin kop. 20 
Hijacynty doniczka kop. 35. 
monwalja kop. 30 
Otrzymując kwiaty cięte wprost z Nieei'co 
dzień swieże, jestem w możności wykonywać 
bukiety z kosztownych kwiatów po nizkiej ce- 
nie. Hotel Drezd., Długa 30, gdzie wody min. 


Kostiumy damskie 
zupełnie nowe, do ki bg W no w 


magazynie obuwia Heyn, ul. Nowo- 
Senatorska M 4. 13! 


Taine Cafe-Restaurant 


Nowy-Świat X 18, w Warszawie. 
Z powodu wyjazdu jest na bardzo dogodnych 
o sprzedania.—Wiadomość na 

INER. 121 


Jest do sprzedania 


KARETA 


wszystko nowego fasonu, w Fabryce Powoę 
zów Adamkiewicza, Leszno M 13, 


warunkach, 
miejscu —W. 


W dniu 15-tym Stycznia 


zębem skórzaną torek, 


w której się znajdowały; sześć papierków dzie- 
sięciorublowych, weksle-i rewersy pieniężne, 
paszport krajowy i książeczka legitymacyjna 
na imię Stanisława Nowoleckiego wydane— 
Poszkodowany uprasza sumiennego znalazcę 
o zwrócenie tyclże papierów, pieniądze może 
sobie zatrzymać tytułem wynagrodzenia.— 
Z dokumentów powyższych żadnego użytku 
mieć nie może, gdyż właściwe ostrzeżenia po- 
lon ckiręs mój: HrakowskigiPonsi 
mieście. obok dzwonnicy kokcioła Św. Anny, 
(Bernardynów), N -64 n.wy, mieszkania 2, 
pierwsze piętre, lub do handlu książek reli- 
zijnych i obrazów przy kościele Św. Anny, 
po Bernardyńskim). 140 
jon no a a EN eae Bd GRA E 
W Środę, dnia 9 (21) Stycznia r. b., o go- 
dzinie 12-1ej w południe, w gmachu Miko- 
łajewskiej Ochrony, przy ulicy Zakro- 
czymskiej pod ME, odbędzie się Licytacja 
głośna in minus, na dostawę w roku bieżą- 
cym 1885-tym, dia dzieci pomienionej Ochro- 
ny: mięsa, słouiny, mąki żylniej, kaszy 
i innych jroduktów spożywczych na sumę 
około 4,000 re. Wadium należy złożyć w 
ilościrs, 400, w gotówce lub papierach publicz- 
nych gwarantowanych przez Rząd. 126R 


Sdad zagranicznych Foriepianów i Pidnin 
K. FRITZSCHE, 


Świętokrzyzka N 25. R 


„gł Pianina 
2. i. Fortepiany 


i i używ sprzedania lub 
zupełnie uowe i używane do sprzedania 
wynajęcia — Warunki tagach uny 
włoskie do skazypiec, t 


Jauka i wychowanie, 


Jczę muzyhi gruntownie, na własnym wy- 
[eze m roher po 4 rs. miesięcznie, 
trzy razy tygodniowo. — Ulica. Wspólna, 
X 36, m. 10. 63 

jiemka poszukuje demi-place, oraz lekcje 

na godziny. Adresy zostawiać w kantorze 

Kur, Warsz, pod lit, M. R. 458 
cieka muzyki posiadająca patent, 
| poszukuje lekeyj za mieszkanie, obiady lub 
opłatę. Żur wią X 10, mieszk. 18, _ 679 
9 dete A ukończywszy: jedna 6 a druga T 

klas życzą sobie udzielać nauk dzieejom, 
a także pzysposabiać do klas gimnazjum — 
Nowolipie X 36, mieszkania 22. 688 

otrzebną jest bona niemka, umiejąca 82 

z dobremi Świadectwami, Krakow.-Przedm 
M 15, m. 33. od 11—1-szej w południe. 524 

ekcje języka niemieckiego, można_pobie- 
jrać za nader umiarkowaną cenę. iado- 
mość: Nowy-Świat X: 67, w sklepie futer p. 
Konińskiego. x eii 

zycielka z patentem, daje lekcje mu- 
Nam JL Marszałkowska 17a, m. 9. _ 572 
> ; j fadają- 
uwernanika młoda, rosjanka, pos 
(r patent z muzyki i spiewu a bę 
muzycznego, szuka pomieszczenia, Kra os 
skie-Przedmieście 7. Biuro pedagogiemne. y 
browska i Marek. 65 
otrzebna zaraz bona francuzka. 
Się: ulica Karmelicka Xœ 13B, m. 9. 882 
jtudent uniwersytetu. rosjan, daje lekcje 
mae e i klasycznych pea maż Złota 2a, 5, 
litera L, 175 
zzz A 
tudent uniwersytetu, może dawać lekcje 
NB korepetycje. "Ulica Smolna Ñ 15, m. 7. 


tudent 4 kursu prawa poszukuje lekcyj.— 
ŚSorathi M 12, Mieszkania 3. 133 
Posady î Prace. 
Potrzebne są panny pod czne i do nauki. 


Wiadomość: ulica Mylna M 1, mieszk. 10, 
om Kipmana, 119 
lektro-mechanik, który przyprowadzi j 
porządku zegar elektryczny, pray, ul. Ja- 
snej M 6, proszonym jest o podanie adresu 
Da ulicę Wspólną X 30, mieszk. 5 702 

c lub dzierzawea z kaucją, potrze- 


? 


onwersacji irancuzkiej udziela młoda 0- 
soba dyplomowana, Adresy kantor Kurje- 
ra_„Franęaise.” 306 

łoda lektorka w polskim i obcych języ- 
kach, muzykalna, poszukuje zajęc.a. Olerty 
w _Kurjerze „dla Aliny”. 807 


(joba kompletnie uzdolniona w kroju i po- 
siadająca języki, poszukuje miejsca ża- 
krojezyni w stronach Rosji. Oferty w kanto- 
rze Kurjera pod E. S. 504 


sa niemloda, przyzwoita, mająca Swój 
findusik, życzy sobie przyjąć zarząd go- 
Spodargtwa lub opiekę nad dziećmi, w domu 
możnego wdowca. Ghłodna 20, m. 3. 621 


J kaucj do 3,000 poszukuje z2- 
/ ą rs. 2,000 do 38,000 p lub 

Taz miej też 

d ej miejgca rządey domu, inkasenta, lub te: 


odpowiedniej posady Wiadomość w ho- 
Saskim u szwajcara 709 


zA H 
Aae ERE Z E 02 PER 


| 


m g e 


Pisarz Sadu Konsystorza Jeneratnega 
Archi-Dyeczji Warszawskiej. 


a Jana (ulskiego, b. adwokata przy- 
hie be Okręgu laty Sądowej warszawskiej, 
z pobytu niewiadomego, aby stosownie do de- 
cyzji Sądu Konsystorza Jeneralnego Archi- 
Dyecezji warszawskiej, z d. 29-go Grudnia 
(10 Stycznia) 1884/5 r., stawił się w tymże 
Sądzie w miejscu zwykłych posiedzeń w War- 
szawie, przy wiey Miodowej M 9, w dniu 
16 (28) Lutego r. b., 0 godzinie 11-tej Z TRNAJ 
lub za przywołaniem plaża jego separacyj- 
nej, agitującej się z powództwa żony, Zofji 
z Białosukniów Gulskiej, pod rygorem zaocz- 
nego postępowania. (l'odpisano) 


Kx Bronslaw todos, 


komisarz Slow 


Sadu Handlowego 


w Warszawie, ogłasza niniejszem, że w d. 10 
(22) Stycznia 1885 r., 0 godz. 10 z rana, sprze- 
dawać będzie w drodze publicznej licyta- 
cji ruchomości uależące do Aleksandra 
Lampe, oszacowane na summę rs. 219 kop. 
50,—Sprzedaż odbędzie się w domu X 10, 
rz wioy Nowolipie w Warszawie. 138 


o e m w 


DOM 


dwu-plętrowy, od dwóch ulic, z dochodem ro- 
rocznym rubli Sr. 3700, jest do zamiany na 
folwark, w dobrej ziemi, z łąkami i lasem. 
Wiadoniosć Twarda 24a, mieszkania 8, rano 
do 11, a po południu od 3 do 6. 135 


cukierków i czekolady, 
Kaucja 100 rs. Wiadomość: Marszałkowska 
N 47, m. M 18, od 12—2. 715 

Jospo yni ze wsi, poszukuje miejsea, ta 
(ms wsi. i w mieście, lub do dozoru osoby 
obojga płei i zarządu domu, Stare-Miasto 
M 14, 2-e piętro, od tyłu, 733 

o magazynu kapeluszy męzkich potrzebną 
Des KH szycia. Nowy-Świat M 55. 


otrzebne są panny do bielizny i do haf- 
bę podr ga) Chłodna M 26, m. 6. 


ee do wojska. Żelazna M 27 w War- 


rocze od godz. 5—7 wieczorem. Przełożony 
kapitan T. Dowgird, 110 
iczeń od 13 do 15 lat, potrzebny do cu- 
jkierni. Bielańska, róg Długiej N 18. 720 
$sjazędaik instytucji 
wych, ara St f o 


andiowych i banko- 

wiedniego zajęcia sta- 

łego lub czasowego, lub też na godziny. Ewen- 

ne zażądanie należ przesyłać sub F. B. 46. 

d adresem biura ogłoszeń pp. Rajchmana & 
rendlera, ulica Senatorska 


18. 67 
iwowar, czech, z dobremi świadectwami 
Pi 16-letnią praktyką, który ukończył facho- 
wą szkołę (piwowars RA szuka zaraz zaję- 
cia, Oferty pod lit. J. 42. Przyjmuje Biu- 
ro Ogłoszeń, Senatorska M 18. 48 


łody człowiek ze znajomością buchhal- 
terji, pracujący obecnie w domu banko- 
wym, pragnie zmięnić posadę. Adresy zosta- 


wiać w kantorze Kurjera pod lit, A. M. 50. 
His. w Zaniorze PUB PÓŹ Ey e EA 


dobremi świa- 

potrzebna panna służąca z i 
i czytać po rusku, na 
| dectwami, umiejąca e naar Er 
12 lub 5 


odnych warunkach. 
eT, Dandewil. Zasta6 można 0 g 
o poludniu, 82 


łoda osoba obznajmiona z handlem, po- 

je miejsca sklepowej lub kasjerki z 

| EB pia reai si być kaucja. 
od lit. L. B 


rekomendacją, na 10. 


Oferty w kant. Kur. War. 


znający dobrze służbę, potrzebny, — 
Wiedzimierska M 1, mieszkania 6; bez do- 
rych świadectw nie zgłaszać się. 766 
ebna panna do szycia bielizny na 
dpi w par prywatnym. Ulica Pie- 
karska M 9, mieszkania 17. 826 
bna jest panna podręczna do gu- 
Peien Dice Długa M 14. Uleniecka. 835 
ta Kurska potrzebną jest zaraz o- 
kaer strojów damskich, Warunki dogo- 
dne. Zgłaszać się można pod adresem: Ema- 
nuel Sachs, Tłomackie M 9. 847 


ebną jest zaraz do Odessy zupełnie 
te? alaa sukien damskich i do 
upinania takowych, Warunki; 1,200 rs. pensji 
rocznej i utrzymanie. Tylko zdolne osoby po- 
siadające stosowne re opienana]g, R sl 
się mogą pod adresem: Fmanue 7 0- 


MBOJIO--M> On w oi 
p ARGO PG RENOJA 


nagrody temu, kto wyrobi miejsce 
j do pok ioniko w sile wieku, zdol- 
nemu na inkasenta, magazyniera, *tecjera 
lub t p. Oferty upraszą składać y Kantorze 
teroż pisma. 

czeń z dobremi św adeetwam!, tory by 
|przez lat trzy w składzie wódek, possano 
miejsca do kupea, Ul, Brzozowa, domp 4, 
mieszk, M 4, 1-e piętro. 


742 | 


PES" Pianista "ZE 


| 
| 


i 


otrzebną jest fachowa sklepowa, do sprze- 
| Fiaty pieczywa, 


a a A Z O O Z W 
ZZ ZZ 


u ,L> MZ CZ POZ ZZA W 


„niemiecki, rosyjski, poszuku 


wzyjmuje zamówienia na wieczory tańcujące, 
amka k 


M 6 107 

posiadający blizko 20-letnią praktykę gySyo- 
arczą, znający dokładnie języki: polski, ros- 
Syjski i niemiecki, poszukuje miejsca w Kró- 
lestwie lnb Cesarstwie, razie wymagania 


może dać 3,000 rs. pożyczki. Oferty uprasza 


pod adresem; Józef Hierr w Zgie: zu, gu- 
ernia Piotrkowska. 128R 


Materace druciane 


wyrabia ye łóżek żelaznych i wag de- 
cymalnych J, Neufelda, Pańska X 25, 
wprost Marjańskiej. Ceny nizkie stałe. Sprze- 
daż wyłącznie na miejscu. 134 

ŻA? RAA aS M 


Ask na Czystem 


w Sali przy føõrtepianie i skrzypcach, odby- 
wają się wieczory tańcujące w każdą 
Niedzielę. 125 


Da sprzętanią 


garnitur sprężynowych z pokroweami i czy- 
stym włosem, brokatelą krytych mebli w bar- 
dzo dobrym stanie, za 55 rubli. Widzieć mo- 
żna codzień, od 10 rano do 4 po południu — 
Podwal w Ćyrkule, zapytać u stróża. 187 


Gy porządnych rodzie w, 15 lat maj z 
Ń EF ieith posiadaj: cy język ki. 

li i e miejsea do han- 
dlu jako uczeń. Łaskawe oferty uprasza si 


złożyć w kantorze Kur, War. '1 literam 
Z. B, 1060. 520 


ZZA ZŁA YA.. . PADAM 
| anni: panny do kwiatów, iedna do 

farbowania, orsz uzdolniona do kapeluszy 
i strojów dnmskich, Uczennice płatne. Grani- 
czna 9. m'eszk. 12. 127 


m O e a 


kiesy korespondent 


AE EE EEEN. | RPASRE 
i > piszący porządnie i po- 
prawnie w językach: niemieckim, ruskim i 


| posiadający ehlubne rekomendacje, kawaler 
szawie, przyjmuje uczniów na drugie pół- | 


może znaleść zaraz posadę, w zakładzie fa- 


| brycznym na prowincji lub w Warszawie. 


Zgłaszać się listownie z dołączeniem kopji 
świadectw do kantoru Kur. Warsz, pod adre- 
sem $. W. J. T: 84 


otrzebne są pann 
Pp ręezne do bielizny. Uli 
mieszkania 21. 


p ZZ ZZZAOE...--_AORARA 
Poz jest panna do staników strojnie 

kórym na ugodę miesięczną. z ży- 
ciem, Uliea Wspólna M 13 lit. a, m, 1. 880 


ona niemka, mło osi „język ro- 

h syjski, oraz AE Paa T, 

poszukuje odpowiedniego zajęcia do dzieci tu 

w Warszawie lub na wsi, Łaskawe oferty 

proszę składać w kantorze Kurjera pod wy- 
razem „Bona Marja,“ 140 
Kupno i sprzedaż. 

ery litewskie dobre i tanie, Warecka % 7 


mieszkania 5, od godziny 10—2. 2788 
i || shode Skład pęd śryginalnych 
» YY perskich, uralskich i angielskich; ger- 
wet, chodników, oraz różnych przedmiotów o- 
ryjentalnych, Ceny niskie. Mazowiecka M 14, 
wprost bramy. 808 


do maszyny i pod- 
ca Nowolipki M 34, 


= ———————————7m nn ny, 
eble salonowe rzeźbione, garnitur czarny 
i orzechowy, veian, biuro, fotel, urzą- 
zenie ozdobne jadalnego pokoju, masiv Spo: 
we, kolumny, żardinierki, łóżka, umywalka i 
inne meble, tremo, lustra, firanki z Ó-eiu pos 
kojów, do sprzedania bardzo tanio razem lub 
częściowo, na ulicy Chmielnej w pałacu X 26, 
mieszk. 9, czwarty dom od rogu Marszałkow- 
skiej, jiąe do Brackiej, stróż wskaże. 467 
e 
eble. Garnitur czarny i orzechowy, szafy, 
kolumny, stoliki z marmurowemi blatami, 
redens, stół bilardowy i krzesła dębowe, ko- 
moda, toaleta, łóżka, szafki do bielizny, umy- 
walka, szeslong, stolik do gamowaru, olejo- 
druki, kredens, stół jadalny orzechowy, regu- 
lator, firanki, do sprzedania bardzo tanio, w 
bramie pierwsze piętro, mięszkania 8, ulica 
Twarda, X 6, wprost cyrkułu, 295 


eble tanio do sprzedania, szezególnie wy- 
JH tworne, czarne umeblowanie salonu, przy- 
tem wiele innych mebli, jann to: para szaf 
rozbieranych, szafki do bielizny ozdobne, ko- 
moda, stoliki do kart, lustra, biureczko czarne 
damskie, kolumny, figury na postumientach, z 
jadalni całe urządzenie dębowe, rzeźbione, 
„©tażerki, para łóżek orzechowych, para łóżek 
ze starego dębu, w stylu Ludwika XVI, wy- 
kwintnie rzeźbione; stolieczki damskie czarne, 
tualeta wielkich rozmiarów, paryzkiego wy- 
mal Mijoteonkei A iza | ze M, lampa 
wisząca, żyrandol do salonu, firanki z gzem- 
sami i tozatami. Bracka Ñ 12, stróż w 


| 


| eznega dochodu 


Poszukuje stę 


Koma Ajit 


z dochodem rocznym od 7—8,000 rs— 
Szczegółową wiadomość proszę nadesłać pođ 
adresem: Kryński, przez Kaniew. w Ja- 
hłonowie. 128R 


Dwie pary Koni 


kasztanowatych i brudnych kasztanów po lać 
3, 415, zdatnyel do zaprzęgu ipracy nade- 
siły ze wsi do sprzedania, parami lub. 
w czwósce. Ozysia 2, stróż wskaże, 136, 


F i 


Zginęła Suka 
rasy buldoczej, maść tygrysowata—Uypraszx' 
się znalazeę o łaskawe odprowadzenie za przy-. 
zwoitą nagrodą, na Mazowiecią 16, m. 9. 139) 


lin wody z lori 


j 
przy u..eście gubernjąlnem, przynoszący To~ 
śe 3,050 e | pralnie się 
bardzo korzystnie, gotowizny potrzeba 15,000 
rs. Wiadomość u właściciela J, Kozieżżo, 
w Suwałkach. 1%4R 
| omosmozzmozznnccnn oh 


(daty poki 


rzadkiej piękności, dobre w pole, nagrodzone 
na wystawie, są zaraz do sprzedania. Kros 
chmalna X 23, mieszkania 16, 127R 


(istotc:” czarnych mebli, lustra wielkie, 
ni, 


jakoteż meble z jadalni binetu, sypial- 
lampy, żyrandol, firanki. i Fafi 
Sienna 3, stróż wskaże. 


Mes kompletne urządzenie 6-u pokojów, 
garnitur czarny jedwabiem kryty, garnitur 
orzechowy, urządzenie boki jadalnego po- 
koju, biurko mdzkie, biblioteka, łóżka, umy- 
walnia, toaleta, szafka do bielizny, szaty ro- 
zbierane, lustra, trema, kandelabry, żyrandol, 
dywany i firanki do sprzedania, razem lab 
częściowo, Ulica Chmielna, w pałacu X 27, 

813 


do MIA 


mieszkania 14.4 


arnitur mebli, bibijoteka, biurko, toaeleta, 
Rszeslong, umeblowanie sypialni i jadalni. 
Nowogrodzka 29, stróż wskaże. Tamże są do 
sprzedania suknie jedwabne i wełniane, oraz 


futro męzkie, 579 _ 

dze tanio do sprzedania, eleganckie 

szafy i łóżka orzechowe, oraz kredens dę- 
owy. Dzielna 9A, mieszkania 8. “` 741 


ortepian raniezne, są do sprzedani 
tamże i klowikord, Śliska t m. A 565 o 


jajtaniej! sprzedaje wyroby złote, srebrne 
i_brylantowe, jak również wykonywa obsta4 
unki i reperacje, Śpiesznie i tanio. Fabraka 


i magazyn wyrobów złotych i brylantowych 
Józefa Bether, Marszałkowska 66; tamże o 


puje złoto, srebro i drogie kamienie, 79 


arnitur mebli mahoniowych, aksamitem 
Ukryty, do sprzedania za nizką cenę. Poda 
wal 8, pierwsze piętro. 89 


ortepian (antyk) w dobrym stanie, da 
sprzedania. Pańska 28, w sklepiku. 522 


noz sposobność dla pań wychodzących 
za mąż, oraz dla zakładów gastronomicz- 
nych. Z powodu zwinięcia sklepu z wyroba+ 
mi kuchennemi, lodowniami tak dla at. 
nych domów jak i dla zakładów poci a je: 
szcze wiele innych przyrządów i maszyn dla 
psw, cukierników i restauratorów, SE 
sprzedawać się będ własnej cenie kosz- 
4 s boda po mis cate ur 


tu —Tamże èst dzenie 
sklepowe, Nowy-Świat M 58, dawśiej J 
Kuchta i S-ka. 166 , 


o sprzedania 14 beczek dębowych od 
oleonafty. Wiadomość w kiosku wprost ko- 
scioła $w. Anny. 114 


o sprzedania garnitur orzechowy: lózka, 
szafy, biurka, stoły czarne, Ulica Święto- 
T 


krzyzka X 9, u stolarza. 8 
alio aksamitne damskie, koronkami ubie- 
rane, zupełnie Świeże, jest do sprzedania, 


y ulicy Świ tokrzyzkiej M 19, na 2-m pi 
ze, ma peie 17. | 705 „e 


fRomonta angielskie , malo uzywane tanio 


dão sprzedania. Nowy-Świat M 68, mieszka- 
618 


nia M 37, 
jywany oryginalne perskie i urslskie, od 
tis. 2, chodniki, dery, kanauz jedwabny na 
suknie. oraz inne wyroby wschodnie sprzeda- 
ją się bardzo tanio. Mazowiecka M 14, dom 
1. Giosswana, naprzeciw bramy, na. parterze. 
Tear ye POE Igor M Hy prz. 
powóz, dwie pary chomont I sanki do sprze- 
dan u, Tamże wiadomość o dzierżawie ma- 
Jątku ziemskiego, donacji na lat 12. Wiado- 
meść w sklepie rękawiezniczym, Marszał kow= 
ska 204, od godz, 9—79, 93 i 
o sprzedania. Krucza rog Wilczej, 


eble 
Mim M 24, mieszkania Ñ 2. Tamże mie- 
szkanie do odstąpieniy. 627 


any wschodu oryginalne perskie, tu- 
Dae uralskie, od 2-ch I takie. 


e ram aee m a aeae 
utra błamy niezwykle, zbliżone do lisów 
niebieskich, bardzo tanio! — oraz 


——nNnNn 
pru angielskie, strzyżone i gładkie, ró- 
żne kołdry, serwety, chodniki, pledy, dery, 
„najlepiej kupić* u Piotra Giełżyńskiego, uli- 
za Marszałkowska 65 (skład w podwórzu). 70 
0 cie syberynowe obszyte piuszem, na 
osobę dobrej tuszy, do sprzedania. Twarda 
M 14a, mieszkania 24. 604 
sce a na resorach jednokonna, jest do 
sprzedania. Wiadomość w kantorze wynaj- 
mu powozów. Nowo-Senatorska M 5. 108 
o sprze a 3 suknie jedwabne i frak, 
Wrżyrsze, za przystępną cenę. Krochmalna 
38. mieszkania 14. 131 


a E 
oriepian do sprzedania. Krywańska 10. 
| mieszkania 9. 689 


TYT TY YYY: PARY AE W O A 
bor Se domowa najznakomitszych pisa- 
Wrzy. Dzieła kompletne, oprawne, uda 
jące się z 303 t. w tych Kłosy za lat 17 zupełnie 
nowe.—Tamże garnitur mebli mahoniowych 
(kryte materją z pokrowcami), — lustro 
duże, lampy i inne drobiazgi za przystępną 
cenę, Ulica Żurawia M 4, stróż wskaże. 418 
REPON do przesyłek pocztowych, niepotrze- 

bujące obszywania w płótno, zawsze goto- 
we w fabryce „Sylwan“ Chłodna X 3, w po- 
dwórzu. Panny zdolne do klejenia pudełek 
potrzebne. 120 
ł siążki historyczne, powieści i naukowe, 
Í kupuje, sprzedaje i zamienia księgarnia i 
m pe H. J. Rosenweina, ul. Śzpitulna 
N 2 w Warszawie. 18790 


Fotrs oraz różne ubrania damskie do sprze- 
dania. Nowy-Świat M 68, m. 44. _ 537 
lki amerykańskie obszerne i nie zniszczone, 
jbardzo tanio. Królewska 3, m. 16. 19772 
jortepian czarny, nowego fasonu, do sprze- 
dania. Wspólna M 11a, parter 27. 456 
IR sprze a suknia granatowa jedwa- 
bna, przybrana pluszem vieux-or i rotunda 
gronostajowa. Wiadomość: Podwal X:9i mie- 
szkania M 9. 479 
k pyy a A O W ZA 
th oozię Dy tanie suknie damskie, stroj- 
$ne i mniej strojne używane, do sprzedania, 
Ulica Tamka X 37, mieszkania.17. 501 
Pa zaa are oai A M A ACPI 


Wiczne a tanie abat-jour z kwiatów natu- 
iyralnych w Sali lieytaeyjn:j. Miodowa 10. 
ntyki komody z bronzami, lustra, dywa- 
Iny, kałamarz, lichtarze z bronzu, kolumny, 
szkatułki z mozajką nowożytną. Różne piękne 
drobiazgi, blondyny, koronki, zegarek złoty, 
remontoir,, koperta podwójna i t. p. rzeczy. 
Krakowskie-Przedmieście 7, „ drzwi È 800 
je Plctora dębowa, z filarami, rzeźbiona, 
24,25 mbli. Ul. Grzybowska NM 24, stolarz. 


maszkowy zupełnie nowy, popielicami pod- 
ty, sobolami obłożony: oraz takaż mufka, 
Wiadomość: Szkolna 3, mieszk. 15. 844 


ja wypłat meble a la grec, orzech., wio- 

sem wyściełane, urzędowej roboty, szeslong, 
ozeta. Wspólna 9. Tamże przyjmuje wszel- 
ką robote tapicerską. 841 
zadość tanio do odstąpienia polisa na 
iz 6,000, przez lat 10 opłacana, na wy- 
po śmierci człowieka, dziś mającego lat 
0, refiektanci raczą złożyć adresy w kanto- 
rze tegoż Kurjera pod adresem „Polisa.” 848 


—— 


p Za Aka aaa A Sasa 
|j: sprzedania: dolman jedwabny, ada- 
i 


zo do sprzedania garnitur mebli, orze- 


chowych, mało używanych, brokatelą pon- 
sówą krytych, takież portjery i stolik do kart 
Leszno 37, mieszk. 8, codziennie od 11—4 
|, powodu żałoby jest do sprzedania za 85 
PRA suknia z trenem zupełnie nowa, z ma- 
terji mieniącej, granatowa-bordo, przybrana 
koronkami, na osobę wzrostu średniego. Uli- 
ea Solna W 11, mieszkania 4. 862 
ubeltówkę dobrą niedrogą, chcę zaraz 
kupić, Wiejska T mieszkanie 5. 4 858 
| | rowr węwy” 7 z 7 
EG kr ianino, do sprzedania, wynaję- 
cia tanio. Wiejska 7, mieszk. 5. dżo 
Eaa krótki za rs. 45. Nowolipie 2, 
mięszk. 18, od godz. 9—2. 818 


Cz 


r sprzedania suknia balowa różowa ac 


i tłasowa. Wspólna M 20, m. 36. 816 

pia Tóżek zupelnie nowych, greckiego fa- 
sonu, za rs. 45. Krzywe-Koło M 14, stróż 

wskaże. 823 


pzały rozbierane sklepowe, jesionowe, 0- 
liszklone, z szufladami, kontuary, biurko, ga- 
belotka, gazomierz i 6 lamp gazowych do 
sprzedania. AR M 36, m. 9. "825 
| o sprze 1,000 centnarów koniczyny 
Ina paszę i kilka tysięcy wiader okowity, 
razem lub ezęściowo. Wiadomość: Wspólna 
M 24, mieszkania 28, 877 
a 2 łóżka orzechowe r8. 


o sprze 
i 2 stoliki nocne orzechowe rs. 12. Plae 
trz.sińskich, w starym teatrze M 4, w bra- 


miłe na 1-m piętrze, prawe drzwi. 876 
ortepian m wynajmuję tanio,— 
"Miodowa 0, u organisty. 874. 
ałe urządzenie z krowiarni rg, do sprze- 


ania. chmalna 23, mieszk. 16. 132 


tur mebli: kanapa, 2 fotele, 6 krze- 
seł ponsową wełną kryte, w dobrym sta- 
nie, do sprzedania za rs. 50, kosztowały 150, 


oraz stół salono: trwałej roboty za rs. 15 
i serwetu,. Piekarska R Pa 5. ć 883 


Ww akarni husrjera 


ZR ZEE RZ"... 0  _ __ e wii owak Ri. | ma I L EDA AZZARO DE JOE no WOZY PRZ N PO] 0B2 M. 


asło świeże wiejskie co srodę. Widok 8, 
mieszkania 16. 867 


9 szafy orzechowe rozbierane. Ulica Ordy- 


nacka M 5, róg W róblej. 872 


į utro damskie tanio, z kołnierzem i mufką, 
bardzo ładne, do sprzedania. Elektoralna 19, 
mieszkania 14. 850 


'zczeniaki buldogi, odchowane, rasy pe 
i$knej, są do sprzedania. Marjańska M 1, 
mieszkania 24. 885 


iriteresa hamdł i majątki. 


składzie mydła: Przechodnia M 2. 183 


Wn wiktuałów do sprzedania z powodu 
igotrzymania posady. Chmielna M 56. 698 
|klep wiktuałów jest do sprzedania. Wia- 
Naonść: ulica Mokotow:ka M 16. 350 
jotrzebny jest wspólnik z kapitałem od 
i 6 do 10,000 rubli, do interesu fabrycznego 
na prowincji, dla powiększenia fabryki. Gwa- 
rancja hypoteczna i pewna, zyski znaczne. 
Bliższe szczegóły w biurze ogłoszeń pp. Rajch- 
mana i Frendlera, Senatorska 18. 46 

o sprzedania w m. Ozęstochowie dwa 
ion murowane: jeden parterowy, drugi 
piętrowy, na 100/5 netto, przy dobrych wa- 
runkach. Wiadomońć u Leopolda Kohn w 
Częstochowie. 91 


M bucja z produktami Spożywczem 


i 
jest do odstąpienia. Nowy-Świat 12. 348 
estauracja zaraz do sprzedania bardzo 
tanio, Ulica Warecka N 7, m. 30. 345 
klep wiktuałów jest do sprzedania tanio, 
zaraz. Pańska M 28. 755 
Jabryka pończoch do sprzedania za rs. 
1,000, z wyrobioną klijentelą. Wiadomość: 
Solna M 4. 770 
jogrzebo zakład B. Korpaczewskiego, 
i Blad irimia i wszelkich elektów pogrze- 
owyeh. Nowy-Świat 42. 5 
om drewniany w szybko zaludniającej 
się dzielnicy na Koszykach, z ogródkiem, 
dochodem przeszło 1,000 rs., jedynie dla inte- 
resów familijnych, tanio sprzedaje się. Placu 
2,700 łokei []. Hoża 30F, w lecznicy zwie- 
rząt u doktora od godz. 11—3 rano. 738 
(awiarnia porządnie urządzona, Z powodu 
iwyjazdu jest do sprzedania, w domu przy 
ulicy Elektoralnej i Mirowskiej M 27. 752 
o sprzedania lub na zamianę na dom w 
Warszawie, czy też na majśtek w okoli- 
cy Warszawy dwa majątki, gfaniczące z so- 
bą, jeden w łani Mińskiej, drugi w gu- 
bernji Grodzieńskiej razem 3,268. dziesiatyn. 
Na list pa adresem: Włodzimierska 1, mie- 
szkania 2, udzieli się szezegółowej wiadomo- 
ści, lub się oznaczy godzina do porozumienia. 


s. 10,000 do ulokowania na 1-ý X hypo- 
Riri domu w Warszawie. Wiadomość u 
adwokata przysięgłego Smoleńskiego, ulica 
Długa M 16. 107 
jklep spożywczy z dystrybucją 'est do od- 
M Eapana zaraz z powodu zmiańy interesu. 
Wiadomość na miejscu. Ulica Piękna X 32. 
\klep kolonialno-Spożywczy w bardzo do- 
Na: miejscu, do sprzedania zaraz. Infor- 
muje Sobolewski, między 11-tą a 2-gą przy 
ulicy Koszykowej pod M 19, 2-gi dom od ul. 


Marszałkowskiej, przy linji tramwajowej. 
Układ wap zaraz do sprzedania. W iado- 
i)mość w składzie węgli. Grzybowska M 38, 
róg Waliców. 77 
fificynka na warsztat, maly lokal parte- 
U 508 


rowy, zaraz. Nowy-Świat 23. 


kiep wiktuałów do sprzedania. Ulica To- 
Npiel M 12A. 128 


łącza się. Wiadomość: Marszałkowska M 47, 
mieszkania 13, od godziny 12—2, 714 
\klep tabaczny w dobrym punkcie do sprze- 
N dana zaraz, Kapitał potrzebny rs. 400.— 
iadomość: Królewska 43. Zawadzki, 717 


o sprzedania handel wiktuałów pod ko- 
| kd ie warunkami. Ulica Łucka XM 4. 


Nosi wiktuałów do sprzedania z powodu 


ijsłabości, za przystępną cenę. Ogrodowa 5. 


agle do sprzedania. Ulica W łodzimierska 
N 14, od ulicy Hr. Berga M 3. 683 


\klep wiktuałów jest do sprzedania na ko- 
vaari warunkach z powodu zmiany in- 
teresu. Wileza Mi 17d. 698 

klep kolonjalno-spożywezy, z dystrybucją 
(i materjałami piśmiennemi, z eleganekiem 
urządzeniem, jest do odstąpienia zaraz. Wia- 
domość: Królewska M 6, w sklepie. 695 


jklep spożywczy do sprzedania, targu dzien- 
Rz = 30 do 40 rs. Wiadomość: ulica 
róg Senatorskiej i Danielewiczowskiej, 822 

( orzystne przedsiębierstwo, dla braku cza- 

su, jest do wydzierżawienia A pewnemi 
warunkami. Refiektujący musiałby rozporzą- 
dzać kilkoma godzinami dziennie, w najdogo- 
dniejszej dla siebie nawet wieczorewej porze, 
dla prowadzenia takowego, potrzebując do 
trzystu rubli wkładu, które przy zapobiegli- 
wości dzierżawcy mogą Się od 300 do 600 ru- 
bli procentować rocznie. Oferty pod lit L.. P, 
w kantorze Kur. War. 854 


arstau skiego,—kiac keatralny ur 478e (nowy 5). 


k.caakioa' 


też dla do sprzedania. Ulica Smo- 
3. 864 


eza 


jłac przy ulicy Pięknej, Dolinie Szwajcar- 

skiej i Alei Ujazdowskiej }. [) 3,840 i 504. 
rontu, b. foremny, protoka, położony w pię- 
knej i zdrowej miejscowości, znanej z naj- 
większego spacerowego ruchu podczas lata, 
mającej wielkie w blizkiej przyszłości widoki 
i dla tego szybko zaludniającej się. Plae po- 
łożony w sąsiedztwie uroczych Łazienek, ogro- 
dów: botanieznego, zoologicznego i mnóstwa 
will jest do nabycia, z prawem korzystania 
ze szczytowej Ściany sąsiedniego domu o 3-ch 
piętrach, na warunkach b. dogodnych. Mar- 
szałkowska 54, mieszk. 4. po -ej wieczorem. 


Jlica Żelazna M 20E, Sklepik wiktuałów 
jiest do sprzedania, z powodu słabości. 863 
KĘ poses,i bardzo korzystne. Jest do 
aked na warunkach bardzo dogo- 
dnych, w okolicy fabryeznej nieruchomość, 
wraz z placami, za sumę rs, 10,000, do kupna 
potrzeba tylko rs. 6,000, reszta może pozo- 
stać na gruncie. Bliźsza wiadomość*w kance- 
lacji p. Borkowskiego, adwokata przysięgłego, 
pod X 13, przy ulicy Miodowej, 857 
JRE. Ot potrzebne zaraz ba Tore 
na dom murowany, w środku miasta. Ubez- 
pieczenie na pierwszej wartości domu. Oferty 


pod lit. A. J. 3, proszę składać w kantorze 
Kurjera Warsz. 829 


| Sys jest wspólnik z paru tysiącami 
rubli, do interesu agenturowego, dziś już 
mającego swoje domy i zapewniony dochód. 
Reflektanei raczą złożyć adresy pod lit. X. X. 
w kant. Kur. Warsz, 849 


Ep FN EE E ESE 
|ETEJ łokci [] 19,500, przy ulicy Brzeskiej 
na Pradze, do sprzedania razem lub czę- 
Ściowo. Miodowa M 3, biuro komisowe. 137 
s. 10,000 i 12,000 do ulokowania na domu 


w Warszawie. Miodowa M 3, biuro komi- 
sowe. 


l sprzedania z wolnėj ręki kolonja z 


wiatrakiem holendrem, ogrodem owocowym, 
warzywnym i zabudowaniami gospodarskie- 
mi. Odległość od Warszawy wiorst 11/. Bliż- 
sza wiadomość na miejscu: wieś Ochota X 18, 
gmina Czyste, za rogatką Jerozolimską. 135 
ssj duży z wystawą, oświetlony gazem, 
wraz z urządzeniem, bez towaru, z mie- 
szkaniem lub bez mieszkania, do odstąpienia 
w domu pod M 25 przy uliey' Elektoralnej; 
tamże dalsza wyprzedaż haftów szwajcar- 
skich po cenie 20 od sta niżej kosztu. 134 
W spólnika polaka poszukuje „Concordia,“ 
centr. komis. instytut, Wrocław, Scheitni- 
gorstr. 12. Musi się znać na dobrach ziem- 
skich, posiadać chlubne świadectwa i gotów- 
ki 500 rs. Oferty, opis życia, przesłać nale- 
ży. Wstęp w Lutym lub Marcu r. b. Od 
sprzedaży dóbr, lasów i kolonizacji, zapewnia 
się 1,07, od innyeh dochodów połowę. Repre- 
zentant d. Lewandowski, 130 
o sprzedania magle. Wiadomość: ulica 
Trębacka M 5, 852 
| rej żer kompletnie arządzona, w osa- 
dzie Żyrardów, do sprzedania zaraz. Wia- 
domość: Sienna M 9, mieszkania 6. 
oszukuje wspólnika do fabryki, której 
weale niema w Warszawie. Oferty w kan- 
torze Kur. pol adresem: „Konkurencja.“ 819 
Bo: do sprzedania, z którego jest dochodu 
rs. 850, dom ten jest w najlepszym stanie 
i w najlepszem miejscu na Szmulowiźnie pod 
M 10, wiadomość tamże u właściciela. 830 
om z ogrodem w mieście Łodzi, do sprze- 
Bónia na dogodnych warunkach. Wiado- 
mość w Warszawie: ul. Biała M 6, m, X 8. 


Lokale 


i Ń artament o 7 pokojach do e ię od 


wietnia. Smolna 17, drugi dom od Nowe- 
go-Światu. Wiadomość u właściciela w tym- 
że domu. 719 
ay piece PZ AW ZANE |: ZEE Pag 
o wynajęcia zaraz 2 sklepy z gazem.— 
| piet a? X: 30, gdzie kąpiele żelazne. 
oje umeblowane na różne ceny. Nowy- 
Świat M domu 35. 234 


, 4 z ku- 


Manio pokoje umeblowane: 1, 2, 
chnią, łazienką i usługą, lub ojedyńczo. 

Wiadomość: Włodzimierska M 2, (vez litery), 

mieszkania 6. 92 


(aka 1 umeblowany, ze wszelkiemi wygo- 


dami, 12 rs. miesięcznie. Wspólna 24, mie- 
szkania 19. 663 
Dokój z meblami. Chmielna X 32, m. 7, 
Pu Marszałkowskiej. 652 
gjardzo tanio! mieszkania w każdym czasie, 

2 pokoje, przes okój z ajage. pojedyńcze 
z kuchnią i kawalerskie. Ulica Pańska M 64. 
Tjokój osobny do wynajęcia, przy familji, 

Chmielna 46, mieszk. 6. š 881 : 
ho wynajęcia zaraz, trzy pokoje, suche. 
róne, ciepłe, 1-e piętro, od frontu. Szpi- 
talna 2. 12 


okoik ciepły z frontowem wejściem dla 
przyzwoitej kobiety lub poważniejszego 


mezczyzny. Chmielna 38, stróż Michał wskaże. 


| m. Łodzi przy ul. Cegelnianej N272L, 
|w domu L. Hirsehfelda (dawniej Cezare- 
go Richtera), są do wynajęcia w kaźdym cza- 
sie różne lokale, składające się z 4, 5i6 
pokojów. z wszelkiemi wygodami. Wiadomość 


na miejscu u zarządzającego domem. 129 


a pokoje z oddzielnym przedpokoje 

brit umeblowane. Now Świat N 48. 878 
| RE ensztadt dolny M 2, przy wale, 1-8 

piętro: dwa mieszkania po 3 pokoje z ku- 
chnią, z 2 wehodami, po 280 rs; 1 obszerny 
z przedpokoikiem za 100 rs.; dwie obszerne 
izby na facjacie za 120 rs., do najęcia zaraz 
lub od Wielkancey. 828 


Niep narożny z 2-ma pokojami do wyna- 
Jęcia od 1-go Kwietnia. Krucza 10e, róg 
„urawiej. 840 


RR do wynajęcia zaraz, zdatny na pie- 
czywo lub na szynki inny proceder, A. w 
jest w najlepszem miejscu na Szmulowiźnie 
od M 10; wiadomość tamże u właściciela, 
GB; to y miał do wynajęcia & lub 5 pokojów 
w blizkošci Marszałkowskiej i Królewskiej, 
raczy zostawić adres w. kantorze Koen 
Warszawskiego pod lit. N. N. 2. 6 
lje wynajęcia sklep z oknem wystawo- 


wem, lokale, duży warsztat. kosy g> 


od Marszałkowskiej 3-ci dom. 


o a warsztaty różne, obszerne, 
oraz Tut fabryczne i różne lokale. UL 


Sienna M 6a, za Żelazną 1-y dom. __888 
E oniesienia rozmaite 


ieszczotka, kalendarz dla płci ięknej, 
jest jeszcze do nabycia w znaczniejszye 
sięgarniach, kioskach i w kantorze drukar- 
ni Wł. Szulca, ulica Senatorska X 16. 141 
(ufry, walizy, torby, od najtańszych do naj- 
wykwintniejszych, poleca T. L. reymeyer. 

| arszawa, Królowi a, róg Krakowskiego- 
Przedmieścia, 2439 


óżnej narcdowości kostiumy są do wyna- 
| jęcia, po nizkich cenach. Uliea Święto- 
krzyzka M 20, w magazynie ubiorów męzkich 
K. Kocut. 539 


| Era się restauracji do w dzierża- | 


wienia, z umeblowaniem mają pierwszeń= 
stwo. Oferty przyjmuje biuro ogłoszeń, Sena- 
torska 18, pod lit. K. K. 138 
jowa kuchnia, przy ulicy Krakowskie-Przed- 
Nonieżcie M 4, wydaje codziennie śniadania, 
obiady po kop. 20 i25 i kolacje, o dobroci 
szanowna publiczność przekonać się może. 
W niedziele i czwartki flaki wyborowe. 879 
toby mi:ł do wynajęcia pianino za 4 ruble 
| ar S niech się zgłosi na Wierzbową 
N 2, mieszk. 9, od godz. 6 wieczorem. 131 
plisowanie falban maszynowye (stoją- 
cych), przyjmuje magazyn Fijałkowskiej 
Elektoralna 28. 149 
lie" po nowe Fijałkowskie X przyj 
muje reelan o w oe 
E MA 28. z m 748 


í strzeżenie o odzyskanie pięciu weksli, * 


każden po 300 rs.. wystawionych in blan- 
co przezemnie i Szpiljotowa, wytoczoną 20= 
stała akeja na drodze sądowej. Ostrzegam, 
ażeby nikt weksli tych nie nabywał, jako już 
zrealizowanych, a to pod utratą waluty i od= 
powiedzialnością sądową. J. Piotrowski. 768 
Jierota. Liiościwe osoby życzące wziąść na 
własność dziewczynkę cztero-letnią, przy- 
jemnej powierzchowności. Uprasza Si zgłosić 
po wiadomość do szwajenra w Banku Polskim. 
łpawiadamiam Szanowną publiczność, że 
/iwydają się obiady od godziny 12-tej do g. 
4-tej codziennie, świeżo, urządzone, na maśle, 
po kop. 25 i do 30 kop. Świętokrzyzka M 14. 
stół jadalny orzechowy, słupy białe, do sprze- 
dania. Pokoik do wynajęcia, Szpitalna X 2, 
mieszkania 16. 827 
eble rozmaite, dywan, zegar, lustra, ży- 
Mendor kinkiety, wazony, do sprzedania 
oraz do Pakt sea 5 
pokojów, przedp., kuchnia. Chmielna 27, m. 18. 
amka w eska ze Świeżym i obfitym po- 
karmem. Chłodna M 19, stróż wskaże. 861 
amka ze świeżym pokarmem. Grzy- 
fibowska M 58. miezzkania 14. 851 
nsamka z najlepszemi świadectwami, z kil- 
Jłko-niesięcznym, zdrowym pokarmem, bez 
długu, jest do umieszczenia zaraz. 
M 27a, mieszkania 4, 


rarem lub częściowo; 


urawia 


) 


hitele o E a a? 
ża ze świeżym pokarmem życzy TĄ -E 
2 i 


ME dziecko do piersi. Uliea Nowolipie 
stróż domu wskaże. 186 
amka ze świeżym pokarmem bez długu. 
|Stare-Miasto M 28, 873 
amiki wiejskie bez długu, są u akuszerki P, 
Mórzybowsta M 22. 868 
rzybł się w tych dniach pies mops, 
Rie osiadacz może odebrać, za udowo- 
dnieniem i zwróceniem kosztów ogłoszenia i 
żywienia. Wiadomość: Krakowskie-Przedmie- 
ście M 16, mieszk. | Boy: 843 
nia 13 Stycznia 1885 r. Zgubioną została 
| kartka na sumę rs. 125, na ziecenie Her- 
sza Frenkiel, z podpisem Zygmunta Klozen- 
berga z roku 1882. Kurtka ta zostaje nie- 
ważną, — H. Prenkiel | _____SB4 
Na ulicy Brzeskiej pod M 215 lit. B, zo- 
Nasz kloe dębowy leżał łat 2; za udo- 
wodnieniem odebrać można u właśc. H. Koch. 
Tjabiąkany pies czarny, pinezer mięszany: 
zwróci się prawemu właścicielowi za u- 
dowodnieniem i zwrotem kosztów ogłoszenia 
i żywienia, W razie nie zgloszenia się przes 
dni 8, pies sprzedanym zostanie. Krakowskie 
Przedmieście 7, mieszkania 6. 814 


Aossoseno lieR3ypoiw—bapuiaba 4 (16) Husapu 1805 i 
Wacław azymanowski-=Wydawca Gustaw Gebethner. 


